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給表示の例 

A 記号は、ま意（警告を含む）を促ず内容を告げるちのです。図の中や近くに 
具体的なま意内容（左図の場合は感電ま意）が描かれています。 

〇記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近 
くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるちのです。図の中や 
近くに具体的な強制内容（左図の場合は電池を取り出す）が描かれています。 


A 卢■晚ワイヤレススピードライトコマンダー SU - 800、 

化5供ワイヤレスリモートスピードライト SB - R 200について 


A 

を険 


電池からもれた液び目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。 


A 警告 


ワイヤレススピードライトコマンダー SU - 800、 
ワイヤレスリモートスピードライト SB - R 200について 


m 分解したり修理•改造をしないこと 

感胃した D 、 異胃動イ乍をしてクガの JHH とな D ます。 


^ ^落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を 


接触禁止すぐ日魄擁を 


触れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

電池、電源を抜いて、販売店またはニコンサービスセンターに修理を依頼して 
<ださし、。 


安全上のご注意 


ご使用の前に r 安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安 
全上のごを意」は製品を安全に正しく使用していたださ、お使いになるちや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載していま 
す。お読みになった繳ま、お使いになる方がいつでも見5れるところに必ず保管して 
<ださい。 

表示と意巧は次のよラになっています。 


A ^この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を 
負う可能性が高いと想定される内容を示しています。 

A ms 化 この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を 
胃！ =■ 負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ^この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が 
想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示して いま 车 


お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 


么 
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を 


〇 熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電池を 
取り出すこと 

胃>^150 そのまま使用すると乂災、やけどの原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに十分ミ主意してください。電池を抜いて、販 
売店またはニコンサービスセンターに修理を依頼してくださし、。 


水かけ禁止 


水につけたり、水をかけたり、雨にめらしたりしないこと 

発乂したり感電の原因となります。 


0 

禁止 


引乂 • 爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□ノてンガス、 ガソリ ンなどの弓 I 乂性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、 
爆発や乂災の原因となります。 


0 


車の運転者等にむけてスピードライトを発光しないこと 

事故の原因となります。 


0 


スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影するとさは Im しソ上離れてくださし、。 


0 


発光窓を人体やちのに密着させて発光させないこと 

やけどや発乂の原因となります。 


A 

保管注意 


幼児の□に入る小さな付属品は、幼巧の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談くださし、。 


A 


使用説日月書に表示された電池を使用すること 

正しい電池を使用しないと、液ちれ、破裂、発乂の原因となります。 


0 

_禁止_ 


リチウム電池はが充電式電池ですので、充電しないこと 

液ちれ、破裂、発乂の原因となります。 


A 

警告 


電池からちれた液が皮膚や巧服に付いたときは、すぐにきれいな水で 
洗うこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれたりする原因となります。 


0 


コマンダー SU - 800のコマンダー送信窓を人の目に近づけて発光させ 
ないこと 

視力障害の原因となります。 


♦ご使用の前に 
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安全上のご注意（つづさ) 


音ワイヤレススピードライトコマンダー SU - 800、 

♦王風 ワイヤレスリモートスピードライト SB - R 200について 


A めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 


A 製品は幼児の手の届かない所に置くこと 

なめて感電したり、ケガの原因となることびあります。 


A 強い衝撃を与えないこと 

内部び故障し、破裂、発乂の原因になることびあります。 


Q シンナーやベンジンなどの有機溶剤を使ってふかないこと 
，_ また、ナフタリン、しようのうの入った場所に保管しないこと 

プラスチックケースび 割れて乂災や感電の原因となることびあり ます。 


C 保管するときには電池を外すこと 

発乂、液ちれの原因となることびあります。 


A を除 U チウム電池について 


A 電池からちれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。 


A 警告 リチウム電池について 



電池を乂に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


で 

々解禁止 


電池をショート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


A 電池に表示された警告•ミち意を守ること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


A 使用説日月書に表示された電池を使用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 
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A 


外装チューブをはがしたり、キズをつけないこと 

また、外装チューブがはがれたり、キズがついている電池は絶対に使 

用しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


A 

保管注意 


電池は幼児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 


A 


電池の「+」と「一」の向きを間違えないよラにすること 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 


(§) 

水かけ禁止 


水につけたり、濡らさないこと 

液われ、発熱の原因となります。 


0 

_禁止_ 


充電式電池 m がは、充電しないこと 

液をれ、発熱の原因となります。 


A 

警告 


電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発乂の原因となります。 
お住まいの自治体の規則に従って、正しく廃棄してください。 


A 


電池からちれた液が皮膚や衣服に付いたとさは、すぐにされいな水で 
洗ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれたりする原因となります。 


A 警告 TTL 調光コード SC-30 につし、て 


® 分解したり修理•改造をしないこと 

威垂 I り 里巧ま h 作た I ■て/ T -- H 、 の臣 E 


み解禁止 


感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 


♦ご使用の前に 
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はじめに 


このたびはニコン製品をお買い上げいただきありびとうございます。 

ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みになり、製品を正しくお使いく 
ださい。別冊の「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」では、本製品の 
機能を生かした撮影事例をご紹介しています。また、ご使用のカメラやスピー 
ドライトの使用説明書ちあわせてお読みください。 

• まな機能と特長 


本システムはニコンク IJ エイティブライティングシステム ( CLS ) の搭載により、 
多彩なク□ーズアップ撮影用照明およびワイヤレス増な撮影を可能にするスピ 
ードライトシステムです。 CLS 対応カメラに装着して発光制御を行うワイヤレ 
ススピードライトコマンダー SU -8 日日と、ガイドナンバ ー] 日 （ ISO ] 日日 • m ) 
/]4( IS 02 日日. m ) の光量を持つ発光部ワイヤレス U モートスピードライト 
SB - R 2 日日、 SB - R 2 日日をレンズ先端に装着するアタッチメント U ング SX -1 を 
中/こ\に構成されています。 

- CLS 対応カメラとの組み合わせでは、スピードライトを3つのグループに分けて発光制 
御でさます。 

- CLS 対応カメラに装着した SU - 800び S 巨 - R 200をワイヤレスで発光制御するク□-ズ 
アップ撮影び容易に行えます。（隊 P . 目 5) 

• S 目 - R 200はレンズ先端に装着できるほか、手持ちで照明したり、付属のスピードライト 
スタンド AS -20 を使用して自由に配置できます。 

- SU - 800は、ワイヤレスで S 目 - R 200、 S 目-600などを制御するコマンダー機能を備えて 
おり、ライティングを U モート(補助灯)のみで行うコマンダー撮影び行えます。（陽 P . 79) 

•配光アダプター SW -1 1やカラーフィルターセット SJ - R 2 日0、拡散板 SW -12、 フレキ 
シブルアームク U ップ SW - C 1 など、さまざまなク□ーズアップ撮影び楽しめる各種付属 
品を用意しています。 

- SU - 800と CLS に対応していないカメラとの組み合わせでは、ク□-ズアップ（コード 
接続）撮影のみ可能ですび、 TTL 調光コード SC -30( 別売）び必要です。（隊 P .109) 
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ニコンクリエイテイブライテイングシステム ( CLS ) について 


ニコンク U エイティブライティングシステム （ CLS ) は、ニコンのスピードライ 
卜とカメラのデータ通信ち式を改良したシステムで、スピードライト撮影に新 
たな可能性を開く、さまざまな機能を提供します。その主な機能は、下記の通 
りです。 

• i - TTL モード 

ニコンク U エイティブライティングシステム用の TTL 調光モードです。必ずモニター発 
光を行い、被写体からの反射光を測光して発光制御します。そのため、周辺光の影響を 
受けにくい特長を持っています。（咳 = P . 11目） 

•アドバンストワイヤレスライティング 

CLS 対応カメラでのワイヤレス増灯撮影時、 TTL モード （ i - TTL モード）を使用でさます。 
また、スピードライトを3つのグループに分けて発光制御を行うことで、よりク U エイテ 
ィブな増灯撮影び可能です。（陽 P . 26) 

- FV □ック撮影 

FV とは Flash Value の略で、フラッシュによる被写体の露光量を意味します。対応カメ 
ラで FV □ックを行うと、構図を変えてもフラッシュ露光量を□ックした撮影び可能です。 
また、□ック中にズーミングしたり、絞り値を変更してち、発光量は自動追随するので 
被写体へのフラッシュ露光量は変わりません。（隊 P . 98) 

-才ート FPA イスピードシンク □ 

スピードライト撮影時のシャッタースピードを使用カメラの最高速度まで可能にします。 
開放側の絞りび使用でさるので、被写界深度をより浅くしたスピードライト撮影び可能 
です。（隊 P . 96) 

CLS の詳細は、 CLS 対応カメラの使用説明書ちあわせてご覧ください。 


♦ご使用の前に 
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はじめにつづき 


図インターネットご利用の方へ_ 

使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を、1；(下の当社 web サイトでご覧いただ 
けます。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / support / index.htm 
-製品をより有効にご利用いただくため、定期的にアクセスされることをおすすめいたし 
ます。 

6本書の表言己につし、て 
「初期設定」について 

本書では、ご購入時に設定されている機能やモードの設定状態を「初期設定」 
と表記しています。 

r ニコンクリエイテイブライテイングシステム」 ( CLS ) について 

本書では、ニコンク U エイテイブライティングシステムを 「CLS」 と記載する 
場合びあります。 


r ワイヤレススピードライトコマンタ’一 SU -80 日」、「ワイヤレスリモー 
トスピードライト SB - R 200」に〇し、て 

本書では、 ワイヤレススピードライトコマンダー SU-8 日日を「コマンダー SU- 
8 日日」 または 「SU-8 日日」、ワイヤレス U モートスピードライト SB-R2 日日を 
「1」モートスピードライト S 目 -R2 日日」 または 「SB-R2 日日」と 記載する場合び 
あります。 


本文中の マークに ついて 

■ h :製品の故障や撮影の失敗を防ぐためにを意していたださたいことを記載しています。 

M 製品を使用する際に知っておいていたださたいことを記載しています。 

- □ :製品を使用する際に便利な情報やヒントを記載しています。 
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ご確認ください 


本製品をま f こ、してご使用いただくために 

本製品は、当社製のカメラ及びレンズなどのアクセヴ U — に適合するように作 
られておりますので、当社製品との組み合わせでご使用ください。 

•他社製品との組み合わせ使用により、事故、故障などび起こることちあります。 

撮穀の前には試し撮りを 

大切な撮影をするときには、必ず試し撮りをして、スピードライトび正常に機 
能するかを事前に確認してください。 

-本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用及び利益喪失等に関する損害） 
についての補償はご容赦ください。 

保証書とカスタマー登録カードについて 

本製品には保証書とカスタマー登録カード（コマンダーキット R] C1 、 U モート 
キット R 1 ) び添付されていますのでご確認ください。 

•保証書の詳細は「アフターサービスと保証について」（陵 =P. 13 0) をご覧ください。 

-カスタマー登録は下記ホームページからち登録でさます。 
https://re 呂 .nikon-ima 呂 e.com 

定期的に，点検サービスを受けてください 

スピードライトは精密機械ですので、]〜2年に1度は定期点検を、3〜己年に] 
度はオーノ くーホールされることをおすすめします（有料)。 

-特に業務用にご使用になる場合は、早めに点検整備を受けてください。 

-点検整備を依頼される際は、より安むしてご愛用いただけるよう一緒にお使いのカメラ 
やレンズ等をあわせて点検依頼されることをおすすめします。 


使用説明書の再発行はニコンサービスセンターへ 

使用説明書の内容び破損などによって判読でさなくなったとさは、ニコンヴー 
ビスセンターにて新しい使用説明書をお巧めください（有料)。 
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推奨 カメラ、レンズ 

>推奨カメラ_ 

ニコンクリエイティブライティングシステム （ CLS ) 巧応カメラ 

ワイヤレス U モートスピードライトコマンダー SU-8 日日とワイヤレス U モート 
スピードライト S 目 -R2 日日 を ワイヤレスで 使用して、多彩な ク□ーズ アップ撮 
影用照明および増な撮影びでさます。 

-使用でさる機能など、詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。 

CLS 対応カメラ： D 2 シ U - ズ、 D 200、 D 70 シ U - ズ、 D 已0、 F 6 など 

»推奨レンズ 

マイク□ニッコールレンズ 

マイク □ニッ コール レンズは、撮影倍率び1/2倍または等倍までの撮影びでさ 
ます。さらに、ニコンカメラに最適な光学性能を備えているので、無限遠から 
至近距離まで質感にすぐれたク□ーズアップ撮影びでさます。 

口] AF マイク□ニッコール 60 mm F 2.8 D 
巧 AF マイク□ニッコール1〇已 mm F 2.8 D 
因 AF マイク□ニッコール ED 200 mm F 4 D ( IF ) 

SD70 シリーズのコマンタ’ーモードについて 

D70 シ U —ズの内蔵フラッシュをコマンダーとしてワイヤレス増灯撮影をする場合は、必 
ず U モート（補助灯）のチャンネルは「3」に、グループは 「A」 に設定してください。これ 
J ツ外に設定すると、リモート（補助灯）は発光しません。 

図 CLS に対応していない一眼レフカメラとの組み合わせについて 

SU-800 と SB-R200 を、 TTL 調光コード SC-30 ( 別売）で接続して使用できます。（陽 P. 
109) 

巧。 00 LPIX シリーズについて 

SU-800 と SB-R 200は COOL 円Xシ IJ— ズには使用でさません。 （DS^P. 126) 

巧 SB-R 200 装着時のレンズの機能制限について 

レンズによって、 S 巨 -R 200の装着時可能個数や使用可能な焦点距離び異なります。詳細は 
に巨 -R 200装着時のレンズの機能制限について」（陽 P. 1 20) をご覧ください。 


♦ご使用の前に 
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推奨カメラ、レンズつづき 


巧 SB - R 200を装着して使用できないレンズ 

レンズ先端部び回転する AF ニッコールレンズ 

巧オートフオーカス時にレンズ巧端び動くレンズについて 

オートフオーカス動作時にレンズ先端部び前後に動くレンズでは、発光部び負荷となり、 
レンズおよびカメラのオートフオーカス機構を傷めるおそれびあるため、オートフオーカ 
ス撮影をしないでください。必ず、マニュアルフオーカスで撮影してください。 

巧の AF マイク□ニッコール目 0 mm F 2.8 D について 

m AF マイク□ニッコール目 Omm F 2.8 D は、おず専用アダプターリング UR - 己（別売）をレ 
ンズに取り付けてから、アダプタ ー リング SY - 1 -72 を介して SX - 1を装着してください。 



レンズ UR - 已 SY -1-72 SX -1 


図巧 AF マイク □ニッ コール10日 mm F 2.8 D について 


巧 AF マイク□ニッコール10己 mm F 2.8 D は、アダプタ ー U ング SY -1-62 を使用してア 
タッチメント U ング SX -1 を装着すると、オートフオーカス撮影びでさます。 
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製品内容をご確認 < ださい 


» 製品別の可能な撮影 _ 

お買い巧めの製品によって、使用可能な撮影び異なります。また、付属品！;(外 
の製品を使用することをあります。下表でご確認ください。 

ニコン ク□ーズアップスピードライト コマン ダーキット R ] C ] をお買い巧めの 
場合は、本書の全体を通してお読みください。 

ニコンク□-ズアップスピードライト U モートキット R ]、 コマンダー SU -8 日日、 
IJ モートスピードライト SB-R 2 日日を お買い求めの場合は、必要な部分をお読 
み < ださい。 


製品名 

使用可能な撮影 

組み合わせるカメラ 

付属品!;>(外に使用す 
るスピードライト、 

コ7ンタ'一 

ニコンク□—ズアップ 
スピードライト 
コマンダーキット 
R1C1 

ク□ーズアップ撮影 

CLS 対応カメラ 

CLS に対応していなしのメラ*1 

— 

コマンダー撮影 

CLS 対応カメラ 

— 

ニコンク□—ズアップ 
スピードライト 

IJ モートキット 

R1 

ク□ーズアップ撮影 

] マンタ'-機能搭載 CLS 対応 
カメラ 

— 

コマンダー撮影 

コマンダー機能搭載 CLS 対応 
カメラ 

SU- 800または 

SB- 800 

コ7ンダー 
SU-800 

ク□ーズアップ撮影 

CLS 対応カメラ 

CLS に対応していなしのメラ*1 

SB-R200 

コマンダー撮影 

CLS 対応カメラ 

SB-R 200または 

SB- 800、 SB-600 

U モート 
スピードライト 
SB-R200 

ク□ーズアップ撮影 

CLS 対応カメラ 

CLS に対応していなしのメラ*1 

SU-800 

コマンダー機能搭載 CLS 対応 
カメラ 

— 

コマンダー撮影 

] マンタ'-機能搭載 CLS 対応 
カメラ 

S 巨-800または 

SU-800 


*1 :別売の TTL 調光コード SC- 30び必要です。（隊 P .123) 

ミち意： CLS 対応カメラでは、 TTL 調光コード SC-30 (別売）は不要です。 


♦ご使用の前に 
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I 製品内容をご確認くださいっづき 
• 製品構成 

お買い巧めの製品により付属品び異なります。ご確認ください。 

-下のイラストの縮尺は同一ではありません。 


ニコンク□—ズアップスピードライト 
コマンダーキット R1C1 



SU - 800用 
ソフトケース 

SS - SU 800 

ワイヤレズ—スピードライトコマンダー 
SU -800 


ニコンク□—ズアップスピードライト 
U モートキット R1 






SX -1 用 
ソフトケース 
内蔵フラッシュ用 SS - SX 1 
赤外パネル 
SG -3 IR 


ワイヤレスリモート 
スピードライト 
SB - R 200 X 2 


カフー フイ ルター セット 
(同相専用） 

SJ - R 200 

(4 種4枚 )X 2セット 


カラーフイルター 
ホルター 
SZ -1 X 2 



拡散板 
SW -12 


ク□ーズアップ 
スピードライト 
キットケース 
SS - MS 1 


コマンタ’一 SU- 800 



ワイヤレススピードライト 
コ7ンダー 
SU - 扫〇〇 



SU - 800用ソフトケース 
SS - SU 800 
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ニコンク□—ズアップ 
スピ-ドラ仆〕マンタ¬ 
キット R1C1 

ニコンク□—ズアップ 
スピ-朽仆リモ-卜 
キット R1 

コマン ダー 
SU-800 

IJ モ-卜 
スピ-ドラ仆 
SB-R200 

ワイヤレススピードライトコマンター 

SU-800 

1 個 

— 

1 個 

— 

ワイヤレス IJ モートスピードライト 
SB-R200 

2 個 

2 個 

— 

1 個 

アタッチメント U ング SX-1 

1 個 

1 個 

— 

— 

アダプター IJ ング 

1 セット(已個） 

1 セット(己個） 

— 

— 

S 巨 -R2 日日用配光アダプター SW-1 ] 

2 個 

2 個 

— 

— 

カラーフィルターホルダー SZ-1 

2 個 

2 個 

— 

1 個 

カラーフィルターセット(同捆専用） 
SJ-R200 

4 種 4 枚 

X2 セット 

4 種 4 枚 

X2 セット 

— 

4 種 4 枚 

スピードライトスタンド AS-20 

2 個 

2 個 

— 

1 個 

内蔵フラッシュ用ホがパネル SG-3IR 

1 枚 

1 枚 

— 

— 

フレキシブルアームクリップ SW-C1 

1 個 

1 個 

— 

— 

拡散板 SW-12 

1 枚 

1 枚 

— 

— 

ク□—ズアップスピードライトキット 
ヶース SS-MS1 

1 個 

1 個 

— 

— 

SU- 吕〇〇用ソフトクース SS-SU800 

1 個 

— 

1 個 

— 

SB-R 200 用ソフトケース SS-R 200 

2 個 

2 個 

— 

1 個 

SX-1 用ソフトケース SS-SX1 

1 個 

1 個 

— 

— 


♦ご使用の前に 
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製品および製品各部の名称と主なはた 5 き 


1 表示パネル （陽 P . 20) 

2 各種操作ボタン 
3 レディーライト 

充電完了時に点灯します。 

4 □ック レバー （陽 P . 29) 

5 ターミナルキャップ 
6 コード接続ターミナル 

CLS に対応していないカメラ使用時、 
SU - 800と SB - R 200をコード接続し 
ます。 （陽 P . 1 10) 


7 取り付け脚（隊 P . 29) 

8 カメラ連動接点 
9 □ックピン 
10 電池ぶた （隊 P . 28) 

11 AF 補助光窓 
12 コマンダー送信窓 
13 コマンダー/ク□—ズアップ選択スイッチ 
ク□ーズアップ機能/コマンダー機能 
を切り替えます。（陽 P . 58) 


■ワイヤレススピードライトコマンダー SU -800 
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■ SU - 800の操作ボタンについて 

14 [0 N /0 F 円（電源）ボタン 

電源の日 N/OFF を切り替えます。 

SU-8 日0をバッグに入れて持ち運ぶ際 
などは、誤発光や誤動作を防ぐため、必 
ず [ON/OFF] ボタンで電源日 FF にしてく 
ださい。 

15に EL ] ボタン 

設定する項目を選択します。選択された 
項目は点滅し、 [◄ ►] ボタンで変更でき 
ます。 

約2秒間押し続けると、機能を切り替え 
ます。 

16ターゲットライトボタン 

モデリング発光を行います。（隊 P. 89) 
約1秒間押し続けると、ターゲットライ 
卜の点灯/消灯を行います。（隊 P. 90) 


17 [テスト]ボタン 

発光テストを行います。（隊 P. 88) 

18 [◄]( 左）ボタン 
[►]( ち）ボタン 

点滅表示された項目の数値や設定を変 
更します。 

19 [ MODE ] (モード）ボタン 

発光モードを設定します。 

20 [ A — B ] 選択ボタン 

ク□ーズアップ機能時に A、 巨の発光/ 
発光禁止を設定します。 


(B>° (B) oS) 

个 II 

錢〇 


[ ON / OFF ] ボタン+ [ MODE ] ボタンを同時に約2秒間巧ず 
(ツーボタンリセット） 

コマンダー/ク□ーズアップ選択スイッチで選択されている機能 
のすベての設定を初期設定に戻します。表示画面び3回点滅します。 


»操作ボタンの照明 


本機の電源び日 N の状態で各種操作ボタンを押すと、操作ボタンの照明び約] 6 
砂間点灯します。 

-カメラ側の表示パネルの照明び点灯すると、連動して本機の操作ボタンの照明ち点灯します。 
-カメラのシャツターをきると消灯します。 


>ご使用の前に 


4 5 6 
11 1 
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製品および製品各部の名称と主なはた！ 5 き っづき 


SU - 800の表示パネル、アイコン 

SU -8 日日の表示パネルのアイコンは、各種設定状態を表しています。 
表示されるアイコンは、組み合わせや設定によって異なります。 
•下の図は説明のための表示で、実際とは異なります。 

参ク□ーズアップ撮影時のアイコンの例 



TTL モード画面表示例 M (マニュアル）モード画面表示例 


① ワイヤレス送信 

SU - 800から S 巨 - R 200などの IJ モート 
スピードライト（補助灯）へ、制御信号び 
送られます。 

② ク□ーズアップ機能 

ク□-ズアツプ機能び設定されています。 


⑧ B の光量表示 

TTL モー ド時の目グループの発光量のイ 
メージです。 

⑨ A 舶の光量比 

TTL モード時の A 対巨グループの光量比 
です。 


③ モニター発光 

本発光直前にさわめて短時間、モニター発 
光を行い、本発光に必要な被写体情報を収 
集します。 

④ TTL モード 

被写体からの反射光をカメラで測光し、 
カメラびスピードライトの発光量を制御 
する TTL 調光を行います。 

⑥才ート FP ノ \イスピードシンク □ 

オート FP 八イスピードシンク□機能を 
備えたカメラに接続すると、 FP 発光び 
可能です。（陽 P . 96) 

⑥ 電池交換 

電池交換び必要です。 

⑦ A の光量表示 

TTL モー ド時の A グループの発光量のイ 
メージです。 


⑩チャンネル 

SU - 800と S 巨 - R 200の交イ言チャンネ J レ 
です。 

⑩ A、B の調光補正量 

TTL モード時の A 、 巨グループの調光補正 
量です。 

⑩ CLS 巧応カメラ接続 

CLS 対応カメラに接続中です。 

⑩マニュアル発光 

任意の絞り値と発光量（ガイドナンバー） 
の組み合わせで発光する、マニュアル発 
光を行います。 

⑩マニュアル発光量 

マニュアルモー ド時の各 グループの 発光 
量です。 




















♦ コマンダー撮影時のアイコンの例 



① ワイヤレス送信 

SU - 800から S 巨 - R 200などの IJ モート 
スピードライト（補助灯）へ、制御信号び 
送られます。 

② コマン ダー機能 

コマンダー機能び設定されています。 

③ 電池交換 

電池交換び必要です。 


④チヤンネル 

コマンダーとスピードライトの交信チヤ 
ンネルです。 

⑥ CLS 対応カメラ接続 

CLS 対応カメラに接続中です。 

⑥ AF 補助光設定 

AF 補助光を照射します。照射禁止設定 
時は NO AF - ILL び表示されます。（隊 P . 

91) 

⑦ グループ 

スピードライトのグループと、各グルー 
プの発光モードです。 

⑧ 調光補正量 

調光補正量です。 

⑨ マニュアル発光量 

マニュアル モー ド時の各グループの発光 
量です。 


t ク□-ズアップ（コード接続）撮影時のアイコンの例 



TTL BL モード画面表示例 

① ク□ーズアップ機能 

ク□ーズアップ機能び設定されています。 

② モニター発光 

本発光直前にさわめて短時間、モニター 
発光を行います。 

③ TTL モード 

被写体からの反射光をカメラで測光し、 
カメラびスピードライトの発光量を制御 
する TTL 調光を行います。 



M (マニュアル）モード画面表示例 

④バランス調光 

被写体と背景光のバランスを考慮して発 
光量を制御する、ノ くランス調光を行います。 

⑥電池交換 

電池交換びぶ、要です。 

⑥ A の発光表示 

TTL モード時、 A グループび発光します。 
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♦ご使用の前に 
























製品および製品各部の名称と主なはた！ 5 き っづき 


⑦ B の発光表示 

TTL モード時、巨グループび発光します。 

⑧ コード接続 

CLS に対応していないカメラ装着時で、 
SB - R 200とコード接続中です。 SB - 
R 200び正常に接続されていない場合は 
点滅します。 


⑨ A 、 B の調光補正 量 

TTL モー ド時の A 、 巨グループの調光補 
正量です。 

⑩ マニュアルモード 

任意の絞り値と発光量（ガイドナンバー） 
の組み合わせで発光する、マニュアル発 
光を行います。 


e 点滅表示は 



点滅表示している項目は、設定（変更）可能であるこ 
とを示しています。点滅表示は約6回継続されます。 


-警告やエラーの内容ち点滅表示されます。 

- [ ON / OFF ] ボタン+ [ MODE ] ボタンを同時に約2秒間押した場合（ツーボタン U セッ 
卜）は、3回点滅表示されます。（咳 = P .19) 

B 表示パネルバックライトの照明 

SU - 800の電源び日 N の状態で各種操作ボタンを押すと、バックライトの照明び約1目秒間 
点灯します。 

-カメラ側の表示パネルの照明び点灯すると、連動して SU - 800の表示パネルの照明も点 
灯します。 

-カメラのシャッターをきると消灯します。 

0表示パネルの特性 

-表示パネルの液晶には指向性びあります。斜め上から見ると読み取りにくくなりますび、 
やや下の方向から見ると読み取りやすくなります。 

•約目0で1 ソ上の高温下では、一時的に液晶表示び黒くなることびありますび、常温に戻れ 
ば表示わ正常に戻ります。 

•低温下では液晶の応答速度び多少遅くなり、表示び読み取りにくくなったり、表示の切 
り替わりに時間びかかったりすることびありますび、常温に戻れば正常に戻ります。 
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■ワイヤレスリモートスピードライト SB - R 200 


11 


1に HANNEL ] (チヤンネル)設定ダイヤル 

コマンダーと S 巨 - R 200の交信チヤン 
ネルを設定します。（陽 P . 35) 

2に ROUP ] (グループ）設定ダイヤル 

S 巨 - R 200のグループを設定します。 
(隊 P . 3目） 

3ターゲットライト 
4フラッシュヘッド 
5リリースボタン 

本機の位置を変える場合、 UU —スボ 
タンを押したままゆっくり動かし、希 
望の位置で UU —スボタンから指を離 
して固定します。（隊 P . 32) 

6取り付け脚 （岐 P . 31) 

7ターゲットライトボタン 

ターゲットライトの点灯/消灯を切り 
替えます。（陽 P . 90) 

8に N/OF 円（電源）ボタン 

電源の日 N /0 FF を切り替えます。 

SB - R 200をバッグに入れて持ち運ぶ 
際などは、誤発光や誤動作を防ぐため、 
必ず[日 N / OF 鬥ボタンを押して電源 
日 FF にして < ださい。 


9コード接続ターミナル 

CLS に対応していないカメラ使用時、 
SU - 800と S 目 - R 200をコード接続し 
ます。 （ D ^ P . 1 10) 

10ターミナルキャップ 

コードを使用しないとさはキャップを 
閉じて < ださい。 

11レディーライト 

電源日 N で緑色に点巧し、充電び完了す 
るとホ色に変わります。 

電池容量不足の場合には、緑色び点滅 
します。 


14 ロックスイッチ 

本機を、アタッチメント U ングに固定 
します。 （ D ^ P . 31) 
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12電池ぶた （陽 P . 30) 

13ワイヤレスリモートセンサー窓 


♦ご使用の前に 

2 3 


1 



1 2 3 4 5 6 















製品および製品各部の名称と主なはた！ 5 き っづき 


■アタッチメントリング SX-1 

レンズ先端に装着したアダプターリングの 
上に取り付けて、 S 目 - R 200を固定します。 
S 巨 - R 200は SX - 1の任意の位置で着脱可 
能で、 U ング円周上を自由にスライドでき 
ます。 SX -1 には1己°ごとにク U ックストツ 
プびあ0ます。 



■アダプターリング 
SY-1- 已2、 SY-1-62、SY-1-67、 
SY-1-72、SY-1-77 

アタッチメント U ング SX -1 を装着するために 
レンズ先端に装着するリングです。フィルタ 
—径び己 2 mm 、 目 2 mm 、 目 7 mm 、72 mm 、 
77 mm の曰種類び用意されています。 



■SB-R 200 用配光アダプター SW-1 1 

S 目 - R 200に装着します。スピードライト 
光を光軸中むに寄せ、至近距離での撮影時 
に効果を発揮します。（陽 P .103) 



■カラーフイルターホルター SZ-1 

S 目 - R 200の発光部にカラーフイルター 
( SJ - R 200または別売の SJ -2) を装着で 
きます。（陽 P .102) ^ 


■カラーフィルターセット（同個専用） 
SJ-R200 

堂光灯用 （ FL - G 1)、 電球用 （ TN - A 1)、 
BLUE 情 )、 RED (ホ）び1枚ずつ、計4枚 
のセツトです。（陽 P . 100) 



■スピードライトスタンド AS-20 

SB - R 200を任意の場所に安定して設置で 
さます。また、アタッチメント U ング SX -1 
を三脚に取り付けできます。（隊 P .107) 



D 70 シ U - ズなどの内蔵フラッシュをコマ 
ンダーとして使用するときに、カメラのアク 
セヴ U - シューに装着します。（岐 P . 50) 



■フレキシブルアームクリップ SW-C1 

拡散板などを保持するのに使用します。ア 
タッチメント U ング SX - 1の取り付け溝に 
も装着できます。（陽 P . 10己） 


—ストッパー ^ 

^ 取 D 付け溝 

■拡散板 SW-12 

スピードライト光を和らげる乳白板です。 

(陽 P. 10日） 












■ク□ーズアップスピードライトキットケース SS - MS 1 



たり、色びあせたりすることびありますので、ご 
ま意ください。 


♦ご使用の前に 
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ニコンクリエイティブライティングシステム (CLS) のワイヤレス増な撮影について 

CLS 対応のカメラとスピードライトの組み合わせでは、 U モート（補助灯）を最 
大3つのグループに設定し、マスター（主好）/コマン ダー および U モート（補助 
好）の各グループごとに異なる発光制御び可能なワイヤレス増巧撮影（アドバン 
ストワイヤレスライティング）び行えます。 


図マスター（主な）とリモート（補助な) 


本書では、カメラに装着したコマンダー SU - 800、スピードライト、カメラ内蔵フラッシュ、 
あるいは TTL 調光コードを使用してカメラに最初に接続されているスピードライト （1 台の 
み）をマスター（主灯）/コマンダーと呼び、それ I ソ外のスピードライトを U モート（補助灯） 
と呼びます。 


• アドバンストワイヤレスライティングの仕組み 


B グループ 

リモート（補助灯) 



- U モート（補助灯）のグループは最大3つ （ A 、 目、 C ) 設定でさます。 

• リモート（補助灯）の1グループは1台または複数のスピードライトで設定できます。 

• マスター（主灯）と3つの U モート（補助灯）グループ、合計4つのグループごとに発光モー 
ド、調光補正値などを制御でさます。 

• マスター（主灯）/コマンダーと U モート（補助な）の交信には、4つのチヤンネルから1 
つを選んで使用します。 

• 複数の人びアドバンストワイヤレスライティング撮影を行っているとさは、誤発光を防 
止するため、他の人とは異なるチヤンネルに設定してください。 


26 

















ニコンク□-ズアップスピードライト 
コマンダ—キット R 1 C 1 での 

撮影手順 _ 

(ニコンク U エイティブライティングシステム （ CLS ) 

巧応カメラとの組み合わせ） 

ニコンク□ーズアップスピードライトコマンダーキット 
R 1 C 1 と CLS 巧応カメラとの組み合わせで可能な ワイヤレ 
スでのク□—ズアップ 撮影、 コマンタ’一 撮影について、 
最も簡単な撮影手順を説明しています。 

-ク□-ズアップ撮影の詳細は（除 P . 65) 

. コマンダー 撮影の詳細は 79) 

ク□ーズアップ撮影手順 


1 SU -8 日日に電池を入れます。 
2 SU - 800をカメラに取り付けます。 

3 S 目 - R 200に電池を入れます。 
4 S 目 - R 2 日日をレンズに装着します。 
5 カメラ、 SU -80 日、 S 目 - R 20 日の電源を入れます。 

6 SU -8 日日で発光モードを設定します。 
7 SU - 800と SB - R 200のチヤンネ J レを設定します。 

8 SB - R 2 日日のグループを設定します。 

9 構図を決め、撮影します。 

コマンダー撮影手順 

1 SU -80 日のコマンダー機能を設定します。 

2 S 目 - R 2 日0を設置します。 
3 カメラ、 SU - 800、 SB - R 200の電源を入れます。 

4 SU -8 日日で発光モードを設定します。 
5 チヤンネル、グループを設定します。 

6 構図を決め、撮影します。 
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ク□ーズアップ撮影手順 


Q コマンダー SU - 800に電池を入れます。 



1電池ぶたを開けます。 


2電池を入れ、電池ぶたをスライドさ 
せて閉じます。 

使用でさる電池は、 3 V の CRT 23 AU チ 
ウム電池です。 



ク□ーズアップ機能設定の確認 

電池室内のコマンダー/ク□ーズアップ 
選択スイッチびク□ーズアップ側に設定 
されていることを確認してください。 


電池交換の目ち 

SU -8 日日は 電源 ON や発光後、約3 日 秒び 
経過してをレディーライトび点好しない 
場合は、電池交換表示び点滅します。 

-電池を交換してください。 












回 


SU- 800をカメラに取り付けます。 



カメラ、 SU - 800の電源を OFF にし 
ます。 


〇 SU -80 日の□ックレバーを左に回し 
てか5、取り付け脚をアクセサリー 
シューに差し込み、□ックレバーを 
ちに回します。 


巧□ックレバーについて 


□ックする際には、□ックレバーび止まるまでも方向に約 9 cr 回します。□ックを解除す 
る際には、左方向に止まるまで回します。 



♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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ク□-ズアツプ撮影手順っづき 



リモートスピードライト S 巨 - R 200に電池を入れま九 



1電池ぶたを開けます。 


2電池を入れ、電池ぶたをスライドさ 
せて閉じます。 

使用でさる電池は、 3 V の CRT 23 AU チ 
ウム電池です。 



電池交換の目ち 

SB - R 2 日日び電池容量不足になった場合 
は、電源 ON や発光後、緑色レディーライ 
卜び点滅します。 

-電池を交換してください。 
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回 


S 巨 - R 200をレンズに装着します。 





1アダプターリングをレンズの巧端に 
取り付けます。 

アダプター U ングはフィルター径び己 2mm 、 
62mm 、 67mm 、 72mm 、 77mm の己種 
類び用意されています。 

. アダプタ ー U ングは止まるまで回してください。 

-他のレンズフィルターとは併用でさません。 

-図のレンズは巧 AF マイク□ニッコール10己 mm 
F2.8D です。 

P アタッチメントリング SX-1 の着脱ボ 
タンを巧し、そのままアダプターリ 
ングに装着し、指を離します。 

•必ず SX-1 のニコン□ゴ（陽 P. 24) び下側に 
くるよラに装着してください。 

-両方の着脱ボタンを両手でしっかりと押して 
装着してください。 

- SX-1 び斜めに取り付けられていないことを確 
認してください。斜めに取り付けられている 
場合は、取り付け直してください。 

3 SB-R 200 の取 0 付け脚を SX-1 の取 
り付け溝に図のように差し込み、 □ 
ックスイッチをスライドします。 

取り付け脚は向さび違うと挿入でさません。 

-□ックスイッチは止まるまでスライドさせ、 
ホい部分び見えなくなっていることを確認し 
て < ださい。 


♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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ク□-ズアツプ撮影手順っづき 



4 SB - R 200の取0付け脚の UU - ス 
ボタンを巧したままゆっくり動かし、 
希望の位置で指を離して固定します。 

SX - 1 は]己 D ごとにク U ックストツプびあ 
ります。 


5 SB - R 200の発光部を設定します。 

S 目 - R 2日日の発光部はレンズ光軸側に 
6日\反対側に4己°回転できます。]己°ご 
とにク U ックストップびあります。 


因 SB - R 200をレンズか5離して設置するには 

S 巨 - R 200は、スピードライトスタンド AS -20 を使用して、任意の場所に設置できます。 
(隊 P .107) 
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カメラ、 SU - 800、 S 巨 - R 200の電源を入れます。 


カメラ、 SU - 800、 SB - R 200の 
[ ON / OFF ] (電源）ボタンを巧して、 
電源 ON にします。 

SU -8 日日のレディーライトの点好を確認 
します。 

SB - R 2 日日のレディーライトは、電源 ON 
で緑色に点灯し、充電び完了すると赤色 
に変わります。 





P SU - 800の表示を確認します。 

SU -8 日日でワイヤレス送信表示、ク□一 
ズアップ機能表示、 CLS 対応カメラ接続 
表示を確認します。（咳 P . 20) 


♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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ク□-ズアツプ撮影手順っづき 


SU - 800で発光モードを設定します。 



i SU - 800の [ MODE ] (モード）ボタン 
を巧して、発光モードを設定します。 

一般的な撮影には TTL モードの使用をお 
すすめします。 


<っ_化 


II で百||ご 




2 SB - R 200の発光設定を確認します。 

A 、 B 両方のグループび表示されているの 
を確認してください。 

• A または巨グループの表示び消えていると、そ 
のグループは発光しません。 [ A ^ B ] 選択ボ 
タンを押して、両方を表示させてください。 


















SU - 800と S 巨 - R 200のチャンネ J レを設定します。 

1 SU - 800のチャンネルを設定します。 

SU - 800の [ SEL ] ボタンを巧してチャ 
ンネル表示を点滅させ、 [◄►] ボタンを 
押して切り替えます。再度 [ SEL ] ボタ 
ンを巧すと点滅び点灯に変わり、その値 
び設定されます。 

-チャンネルは！〜4のうちの1つに設定しま 
す。 

-に EL] ボタンを押さない場合は、点滅を目回 
繰り返してから、その値び設定されます。 

ク SB - R 2 日0のチャンネルを設定しま 
す。 

S 目 - R 200の [ CHANNEL ] (チャンネル) 
設定ダイヤルを回して、 SU -8 日日と同じ 
チャンネルに設定します。 




♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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ク□ーズアップ撮影手順っづき 

^ SB - R 200のグループを設定します。 

1各 SB - R 200のグループを設定しま 
す。 

それぞれの SB - R 200 の [ GROUP ] (グル 
ープ）設定ダイヤルを回して、 A または B 
に設定します。設定された S 目 - R 2 日日は 
SU -8 日日の 各 グループの 設定に連動して 
動作します。 
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回 


構図をミ夫め、撮影します。 



構図を決め、撮影します。 

SU -8 日日と S 目 - R 2 日日の 赤色 レディー ラ 
イトの点打を確認し、シャッターをきり 
ます。 

-テスト発光する場合は（瞻=ド. 88) 


巧発光直後にホ色レディーライトび点滅した場合 

TTL モードでの撮影時に、 SB-R 200びフル発光して露出不足 
の可能性びある場合は、発光直後に SB-R 200の赤色レディー 
ライトび約3秒間点滅します（カメラのファインダー内および 
SU- 800のレディーライトは点滅しません)。 

に日感度を高くするか、絞り値を開放側に設定するなどして、 
撮影し直してください。 



♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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コマンダー 撮影手順 


心, 

AT 下 L 
BTTL 
C _ 


SU - 800をコマンダー機能に設定します。 


コマンダー撮影は、 SU -8 日日のコマンダー撮影機能を使って、 U モート(補助打) 
だけでライティングを行う撮影です。 

1「ク□—ズアップ撮影手順」の1と同様に、 SU -80 日に電池を入れ 
ます。 （陪 P . 28) 

2コマンター/ク□ーズアップ選択ス 
イッチで SU - 800をコマンダー機能 
に設定します。 

コマンダー/ク□ーズアップ選択スイッ 
チでク□ーズアップ機能とコマンダー機 
能を切り替えます。 


コマンダー撮影画面表示例 


3「ク□-ズアップ撮影手順」の2と同様に、 SU -8 日0をカメラに取り 
付けます。（陪 P . 29) 


3 




V V 
E rc 

C S 
S S 




回 


S 巨 - R 200を設置します。 


r ク□—ズアップ撮影手順」の3と同滿こ、 SB - R 200に電池を入れ 
ます。 （陪 P . 30) 



ク SB - R 200の取り付け脚をスピード 
ライトスタンド AS -20 の取付シュー 
に図のように差し込み、□ックスイ 
ッチをスライドします。 

取り付け脚は向さび違うと挿入でさませ 
ん。 

-□ックスイッチは止まるまでスライドさせ、 
ホい部分び見えなくなっていることを確認し 
て < ださい。 

3 SB - R 200を設置します。 



S 目 - R 2 日日を配置できる 
範囲は、カメラ対向正面 
で約 4 m まで、両ヴイド 
で約 3 m までび目安です。 
ただし、周囲の明るさや 
被写体の状況により、こ 
の距離は多少変化します。 


’同じグループの SB-R 200は、必ず一力所にまとめて配置してください。 

‘ S 巨 -R 200を配置できる範囲は、使用するコマンダー(カメラ、スピードライトなど）に 
よって異なります。詳細は、それぞれの使用説明書をご覧ください。 

‘ SB-R 200の配置時のミち意は 「SB-R 200の配置について（隊 P. 108)」をご覧くださし、。 


♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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コマンダー撮影手順っづき 



4 SB - R 200の発光部を設定します。 

S 目 - R 2 日日の発光部は下方に6日\上方に 
4己°回転できます。]己°ごとにク U ックス 
トップびあります。 


因 SB - R 200をレンズ先端に装着するには 

SB-R 200は、アタッチメント U ング SX-1 を介してレンズ先端に装着でさます。（隊 P. 31) 
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回ヵメラ、 SU - 800 、 S 巨 - R 200 の電源を入れます。 

カメラ、 SU - 800、 SB - R 200の 
[ ON / OFF ] (電源）ボタンを巧して、 
電源 ON にします。 

カメラ、 SU -8 日日、 S 目 - R 2 日日の ホ色レ 
デイーライトの点巧を確認します。 




♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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I コマン ダー撮影手順 つづき 

□ SU - 800でリモート（補助; 0) の発光モードを設定 
します。 

に EL ] ボタンを巧して各 グループの 
モード表示を点滅させ、 [ MODE ] 
(モード）ボタンを巧して設定します。 

一般的な撮影には、 TTL モードの使用を 
おすすめします。 
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□ SU - 800と S 巨 - R 200のチャンネル、グループを設 
定します。 

1「ク□ーズアップ撮影手順」の7、8と同様に、 SU - 800と SB - 
R 200のチャンネル、グループを設定します。（陪 P . 3日、 36) 


♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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I コマンダー撮影手順つづき 


国 構図を決め、撮影します。 

i 構図を決め、撮影します。 

SU -8 日日と SB - R 2 日日の 赤色 レディー ラ 
イトの点灯を確認し、シャッターをきり 
ます。 

-テスト発光する場合は（咳 =P. 88) 



巧発光直後に赤色レディーライトび点滅した場合 

TTL モードでの撮影時に、 SB - R 20 □びフル発光して露出不足 
の可能性びある場合は、発光直後に SB - R 200の赤色レディー 
ライトび約3秒間点滅します（カメラのファインダー内および 
SU - 800のレディーライトは点滅しません)。 

撮影距離を短くするか、 IS 日感度を高くするか、絞り値を開放 
側に設定するなどして、撮影し直してください。 
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ニコンク□-ズアップスピードライト 
リモートキット R 1 での 

撮影手順 

(ニコンクリエイティブライティングシステム （ CLS ) 対応 
カメラとの組み含ねせ） 

ニコンク□ーズアップスピードライトリモートキット R 1 と 
コマンダー機能搭載 C LS 巧応カメラとの組み含わせで可能 

な ワイヤレスでのク□—ズアップ 撮影について、最も 
簡単な 撮影 手順を説明しています。 

• ク□-ズアップ撮影の詳細は（岐 P . 65) 


1 S 目 - R 20 日に 電池を入れます。 
2 S 目 - R 2 日 0を レンズに 装着します。 
3 カメラ、 S 目 - R 20 日の 電源を入れます。 
4カメラのコマンダー 機能を設定します。 
5 S 目 - R 20 日のチャン ネル、グループを設定します。 

6 構図を決め、撮影します。 
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R 1 での撮影手順 


^リモートスピードライト S 巨 - R 200に電池を入れま九 

1電池ぶたを開けます。 


2電池を入れ、電池ぶたをスライドさ 
せて閉じます。 

使用でさる電池は、 3 V の CR 123 AU チ 
ウム電池です。 




電池交換の目安 

SB - R 2 日日び電池容量不足になった場合 
は、電源 ON や発光後、緑色レディーライ 
卜び点滅します。 

-電池を交換してください。 
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回 


S 巨 - R 200をレンズに装着します。 





1アダプターリングをレンズの巧端に 
取り付けます。 

アダプター U ングはフィルター径び 
己 2 mm 、62 mm 、67 mm 、72 mm 、 
77 mm の己種類び用意されています。 

. アダプター U ングは止まるまで回してください。 

-他のレンズフィルターとは併用でさません。 

-図のレンズは巧 AF マイク □ニッ コール 
10己 mm F 2.8 D です。 

P アタッチメントリング SX -1 の着脱ボ 
タンを巧し、そのままアダプターリ 
ングに装着し、指を離します。 

•必ず SX -1 の ニコン □ゴ（隊 P . 24) び下側に 
くるよラに装着してください。 

-両方の着脱ボタンを両手でしっかりと押して 
装着してください。 

- SX -1 び斜めに取り付けられていないことを確 
認してください。斜めに取り付けられている 
場合は、取り付け直してください。 

3 SB - R 200の取0付け脚を SX -1 の取 
付溝に図のように差し込み、□ック 
スイッチをスライドします。 

取り付け脚は向さび違うと挿入でさません。 

-□ックスイッチは止まるまでスライドさせ、 
ホい部分び見えなくなっていることを確認し 
て < ださい。 


♦ R 1 での撮影手順 
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R 1 での撮影手順っづき 



4 SB - R 200の取0付け脚の UU - ス 
ボタンを巧したままゆっくり動かし、 
希望の位置で指を離して固定します。 

SX - 1は]已°ごとにク U ックストツプびあ 
ります。 


5 SB - R 200の発光部を設定します。 

SB - R 2 日日の発光部はレンズ光軸側に6ぴ、 
反対側に4已°回転できます。]已°ごとにク 
U ックストップびあります。 


図 SB - R 200をレンズか！5離して設置するには 

SB - R 200は、スピードライトスタンド AS -20 を使用して、任意の場所に設置できます。 
(陽 P .107) 
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カメラ、 S 巨 - R 200の電源を入れます。 

カメラ、 SB - R 200の [ ON / OFF ] 
(電源）ボタンを巧して、電源 ON にし 
ます。 

カメラ、 S 目 -R2 日日の赤色レディーライト 
の点巧を確認します。 



♦ R 1 での撮影手順 
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R 1 での撮影手順つづを 

カメラのコマンダー機能を設定します。 


1カメラのコマンダー機能を設定し、 SB - R 200の発光モードなどを 
設定します。 

-必ず、使用するカメラの使用説明書をあわせてご覧ください。 

図 D 70 シリーズのコマンダーモード設定 

D 70 シリーズ使用時は、「カスタムメニュー」から「19内蔵 SB 発光」を選択し、「コマン 
ダーモード」に設定してください。 

-詳細は D 70 シ U —ズの使用説明書をご覧ください。 

□内蔵フラッシュ用赤がノ。りレ SG -3 1 R の使い方 

D 70 シ U —ズなどの内蔵フラッシュは、コマンダーとして使用すると、少量発光します。 
近距離撮影時には、この少量発光び画像に写り込むことびあります。画像への影響を防ぐ 
には、 SG -3 旧をご使用ください。 

1 SG -3 旧をカメラのアクセサリーシューに装着し 

^ 〇 


2 SG -3 旧と内蔵フラッシュを図のようにセットし 
ます。 
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日 


S 巨 - R 200のチヤンネル、グループを設定します。 



1 SB - R 200のに HANNEL ] (チャン 
ネル）設定ダイヤルを回して、チャン 
ネルを設定します。 

- D 70 シ U —ズ使用時は必ず3に設定してくだ 
さい。3し:!外に設定した場合は発光しません。 

ウ SB - R 200の [ GROUP ] (グループ) 
設定ダイヤルを回して、グループを 
設定します。 

- D 70 シ U —ズ使用時は必ず A に設定してくだ 
さい。 A し:!外に設定した場合は発光しません。 


♦ R 1 での撮影手順 
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R 1 での撮影手順っづき 



構図を決め、撮影します。 



i 構図を決め、撮影します。 

SB - R 2 日日の赤色レディーライトの点灯を 
確認し、シャッターをきります。 

-テスト発光する場合は（陵 = P . 88) 


巧発光直後に赤色レディーライトび点滅した場合 

TTL モードでの撮影時に、 SB - R 200びフル発光して露出不足 
の可能性びある場合は、発光直後に SB - R 200の赤色レディー 
ライトび約3秒間点滅します（カメラのファインダー内のレデ 
ィーライトは点滅しません)。 

に日感度を高くするか、絞り値を開放側に設定するなどして、 
撮影し直してください。 
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ワイヤレススピードライトコ 7 ンダ ーSU- 800 

機能とほい方 

SU -8 日0の機能と使い方を説明しています。 


1 SU -8 日日で可能な撮影 
2 SU -80 日の使し、方 
3 SU -8 日0の設定機能 
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コマンダー SU - 800で可能な撮影 


SU-8 日日では、1；(下の撮影びでさます。撮影の詳細は、それぞれの該当ページ 
をご覧ください。 


使用可能な 撮影 

組み合わせるカメラ 

使用可能なスピードライト 

ク□-ズアップ撮影 
(陽 P . 目 己） 

CLS 対応カメラ、 

CLS に対応していないカメラ*1 

SB - R 200 

コマンダー撮影 
(隊 P . 79) 

CLS 対応カメラ 

S 巨 - R 200または S 巨-吕〇0*2、 
SB - 600 *2 


* 1:別売の TTL 調光コード SC -30 びぶ、要です。（陽 P . 1 23) 

ミち意： CLS 対応カメラでは、 TTL 調光コード SC -30 (別売）は不要です。 

*2 : SB - 800、 SB - 600では U ピーティング発光撮影び巧能です。（隊 P . 93) 
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SU-800 の使し、方 



電池ぶたを開けます。 




2 電池を入れ、電池ぶたをスライドさ 
せて閉じます。 

使用でさる電池は、 3 V の CR ]23 AU チ 
ウム電池です。 


電池交換の目ち 

SU -8 日日は電源日 N や発光後、約3日砂び 
経過してもレディーライトび点灯しない 
場合は、電池交換表示び点滅します。 

-電池を交換してください。 

3 カメラ、 SU -8 日日の電源を OFF にし 
ます。 


♦ SU - 800の機能と使い方 
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SU- 800の使し、方つづさ 



4 SU - 800の□ックレバーを左に回し 
てか！5、取り付け脚をアクセサリー 
シューに差し込み、□ックレバーを 
ちに回します。 


巧□ックレバーについて 




□ックする際には、□ックレバーび 
止まるまでち方向に約90°回します。 
□ックを解除する際には、左方向に 
止まるまで回します。 



R カメラ、 SU -8 日0の [ ON / OFF ] (電 
源）ボタンを巧して、電源 ON にしま 
す。 

SU -8 日日のレディーライトの点灯を確認 
します。 



0 SU - 800の表示を確認します。 

SU -8 日日でワイヤレス送信表示、ク □- 
ズアップ機能表示、 CLS 対応カメラ接続 
表示を確認します。 









































> SU - 800の連動オフ、タイマーオフ機能 

SU-8 日日を TTL モードでの撮影び可能なカメラに装着時には、カメラに連動し 
て待機状態になります。（連動オフの状態） 

また、 SU-8 日日を カメラに接続してない場合は、 SU-8 日日を 操作しない状態び 
約4 日 砂！;(上続くと待機状態になります。（タイマーオフの状態） 

-待機状態時には、表示パネルには何ち表示されません。 

-連動オフまたはタイマーオフ中は、し: TF の操作を行うと電源日 N になります。 

SU - 800の[日 N / OFF ] (電源）ボタンを押す 
装着カメラの電源を日 N にする 



SU -800 の設定機能 

SU-8 日日は、1；(下の設定び巧能です。 

• ク□ーズアップ機能とコマンダー機能の切り替え_ 

コマンダー/ク□ーズアップ選択スイッチによりク□ーズアップ機能とコマン 
ダー機能を切り替えます。 


<1(<, 

ATTL 0.0 Ev CH I 

BTTL 3.0 Ev s 

C —— firam 


ク□ーズアップ撮影時の画面コマンダー撮影時の画面表示例 
表示例 



C 各撮影時の設定項目 

ク□-ズアップ撮影時（腐 P. 65) 

-発光モード ( TTL / M ) 

-グルー プ ( A 、 目、 C ) 

• A 、 巨グループの発光/発光禁止 
• A 、 目グループの光量比 （TTL モー ド時） 

•調光補正量 ( TTL モード時） 

-マニュアル発光量 （ M モード時） 

-チヤンネル（1、2、3、 4) 

コマンダー撮影時 （i^P. 79) 

•リモート(補助灯)の発光モード ( TTL / AA / M /- (発光禁止) / RPT ( リピーティング発光)） 
- グルー プ ( A 、 目、 C ) 

-調光補正量 ( TTL モード、 AA モード時） 

-マニュアル発光量 （ M モード時） 

•マニュアル発光量、周波数、発光回数 （ RPT モード時） 

-チヤンネル（1、2、3、 4) 
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ワイヤレスリモートスピードライト SB - R 200 の 

機能と巧い方 

SB - R 2 日0の機能と使い方を説明しています。 


1 SB - R 200で可能な撮影 
2 S 目 - R 200の使し、方 
3 S 目 - R 200の設定機能 
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リモートスピードライト SB - R 200で可能な撮影 


S 目 -R2 日日では、1；(下の撮影びできます。撮影の詳細は、それぞれの該当ペー 
ジをご覧ください。 


使用可能な撮影 

組み合わせるカメラ、スピードライト 

ク□-ズアップ撮影 

(隊 P . 目日） 

CLS 対応カメラ、 CLS に対応していないカメラ*\ SU -800 

コマンダー撮影 
(陽 P . 79) 

コマンダー機能搭載 CLS 対応カメラまたは SU -8 日日、 SB -800 


* 1:別売の TTL 調光コード SC -30 び必要です。（陽 P . 1 23) 

ミち意： CLS 対応カメラでは、 TTL 調光コード SC -30 ( 別売）は不要です。 


巧 SB - 800のコマンダー撮影について 

コマンダー撮影時で S 巨-800をマスター(主灯）にセットして発光を消灯 (--- を選択）させ 
てち、少量発光します。近距離撮影時には、この少量発光び被写体に影響を与える場合び 
あります。この場合は、マスター（主灯）の影響びなくなるまでマスター（主灯）のフラッシ 
ュへッドを上方または左ち方向にバウンスさせて調節してください。 
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|| SB - R 200の使し、方 



電池ぶたを開けます。 


2 電池を入れ、電池ぶたをスライドさ 
せて閉じます。 

使用でさる電池は、 3 V の CR ]23 AU チ 
ウム電池です。 


電池交換の目ち 

S 目 - R 2 日日び電池容量不足になった場合 
は、電源 ON や発光後、緑色レディーライ 
卜び点滅します。 

-電池を交換してください。 

3 5 B - R 2 日0の取り付け刷をスピード 
ライトスタンド AS -20 の取付シュー 
に図のように差し込み、□ックスイ 
ッチをスライドします。 

取り付け脚は向さび違うと挿入でさませ 
ん /。 

-□ックスイッチは止まるまでスライドさせ、 
ホい部分び見えなくなっていることを確認し 
て < ださい。 


図 SB - R 200をレンズ先端に装着するには 


S 巨 - R 200は、アタッチメントがング SX - 1を介してレンズ先端に装着できます。（隊 P . 31 ) 


♦ S 巨- R 200の機能と使い方 
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SB - R 200の使し、方つづさ 

4 SB - R 200を設置します。 

S 目 - R 2 日日を配置できる 
範囲は、使用するコマン 
ダー機能搭載カメラまた 
はスピードライト SB - 
8日日によって異なります。 
詳細は、それぞれの使用 
説明書をご覽ください。 

-同じグ J レープの S 巨 - R 200 
は、必ず一力所にまとめ 
て配置してください。 

- S 巨 - R 200の配置時のミち意 
は 「 S 巨 - R 200の酉己置につ 
いて（咳 = P . 108)」をご 
覧ください。 




5 SB - R 200の発光部を設定します。 

S 目 - R 2 日日の発光部は下方に6日\上方に 
4己°回転できます。]己°ごとにク U ックス 
トップびあります。 
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0 カメラまたは SB -800、 SU - 800、 
SB - R 200の [ ON / OFF ] (電源）ボ 
タンを巧して、電源 ON にします。 

カメラまたは S 目-8日日、 SU -8 日日、 SB - 
R 2 日日の赤色レディーライトの点好を確 
認します。 




SB - R 200の設定機能 

SB - R 2 日日は、1ソ下の設定び巧能です。 

参ターゲットライトの点 i 了/消な 

ターゲットライトボタンによりターゲットライトの点灯/消灯を切り替えます。 
(咳 P . 9日） 



C 設定項目 

-グルー プ ( A 、 B 、 C ) 

-チヤンネル（1、2、3、 4) 
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クローズアップ撮影の詳細と 
撮影手順 


(ニコンクリエイティブライティングシステム （ CLS ) 対応 
カメラとの組み合わせ） 

CLS 対応カメラとの組み合わせで可能な ワイヤレスで 
のクローズアップ 撮影の詳細と撮影手順を説明してい 
ます。作例写真については、別冊の r ク□ーズアップスピ 
-ドライト撮影作例集」をあわせてご覧ください。 

カメラ側の機能や設定は、必ずカメラの使用説明書をご覧 
<ださい。 


1 ク□ーズアップ撮影ででさること 
2ク□ーズアップ撮影の概要 
3 ク□ーズアップ撮影手順 
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ク□—ズアップ撮影でできること 


CLS 対応カメラと SU -8 日日、 S 目 - R 2 日日との組み合わせにより、ワイヤレスで 
のク□ーズアップ撮影び簡単にでさます。 

SB - R 2 日日はレンズ先端に装着できるほか、スピードライトスタンド AS -2 日で 
カメラから離して設置したり、手持ちでの撮影ち容易です。これまでになかつ 
た自由なライティングのク□ーズアップ撮影をお楽しみください。 


作例集 -A A -1 


2灯撮影 (1 なはレンズ先端に装着、1なは手持ち） 
レンズ先端に装着した S 巨 - R 200によって 
被写体の色彩をあざやかに描写するととわ 
に、手持ちの SB - R 200をサブとして左側 
面から当てて、不要な影を消し、主役のて 
んとラ虫を引さ立てました。 



-カメラ： D 70 

-レンズ：巧 AF マイク□ニッコール1〇已 mm F 2.8 D 
- A グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

- B グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
A -2、 A -3、 A -4 も A -1 と同様の撮影事例です。 


が 


作例集-目 B -1 



2灯撮影 (1 灯はレンズ先端に装着、1灯は手持ち） 
手持ちの S 目 - R 200をメインとして被写体 
の左下方からやや強めに当て、サブとして 
レンズ先端に装着した S 巨 - R 200をち上方 
から使用。ルさななびらの輪郭び強調され、 
柔らかな質感を弓 I さ出せました。 


設置例 イラスト 



-レンズ：巧 AF マイク□ニッコール目 0 mm F 2.8 D 
- A ク J レープ： SB-R 吕〇 O ( TTL ) 

- B グ J レープ： SB - R 吕〇 O ( TTL ) 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
B -2、 B -3、 B -4 も B -1 と同様の撮影事例です。 








作例集 -E 


E-3 



• カメラ： D 70 

• レンズ： AF-S DX ズーム ニッ コール ED 
1 8-70 mm F 3.5-4.5 G ( IF ) 


作例集 -F 


2灯撮影 （1 灯はレンズ先端に装着、1灯は離して 
壁にバウンス） 

ネットオークションに出品するために、子供服 
や手作りの小物などの生地の質感や模様の細部 
の描写を目的にしました。左ちのスピードライ 
卜の光量の違いから生まれる光と影び立体感を 
作り出し、質感を U アルに再現でさました。 


- A グルー プ： SB-R 吕〇 O ( TTL ) 

- B グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
E -4 は E -3 と同様の撮影事例です。 



F - 已 



1灯撮影 

撮影距離の違いによるライティング効果の 
比較例です。 F -4 は被写体までの距離び約 
1 0 cm 、 F - 己は約 70 cm です。距離び短い 
ほどライティング効果び大さくなり、距離 
び長いほど影び出にくくなります。 


• カメラ： D 70 

• レンズ （ F -4) :团 AF マイク□ニッ〕ール日日 mm 
F 2.8 D 

• レンズ （ F - 己）：口 AF マイク□ニッコール ED 
200 mm F 4 D ( IF ) 

• A グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 



♦ク□—ズアップ撮影の詳細と撮影手順 
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ク□ーズアップ撮影の概要 

• ク□-ズアップ撮影とは 

CLS 対応カメラに装着した SU-8 日日び、 S 目 -R2 日日をワイヤレスで発光制御す 
るク□ーズアップ撮影びできます。 SB-R2 日日を A、B の 2 つのグループに分け 
て制御する 2 灯発光ク□ーズアップ撮影と、 A 、 目、 C の 3 グループに分けて制 
御する 3 灯発光ク□ーズアップ撮影びあります。 

e 2 な発光と3な発光の切替え方_ 

[SEL] ボタンを約 2 秒間押し続けると、 2 灯発光と 3 好発光び切り誓ります。 


<七 A 下 L FP 

I : I CH I 


C AA I/B 


2灯発光ク□ーズアップ 3灯発光ク□ーズアップ 

撮影画面例 撮影画面例 

ぐセットの仕方 

「ニコンク□ーズアップスピードライ h コマンダーキッ hR]C] でのク□ーズ 

アップ撮影手順」 （i^P. 28) と同様にして、 SU-8 日日と S 目 -R2 日日をセットし 

ます。 

e 設定項目_ 

ク□ーズアップ撮影では、下の項目び設定でさます。 

-発光モード ( TTL / M ) 

-グループ （ A 、 巨、 C ) 

• A 、 目グループの発光/発光禁止 
• A 、 目グループの光量比 ( TTL モード時） 

•調光補正量 （ TTL モード時） 

. マニュアル発光量 （ M モード時） 

-チヤンネル（1、2、3、 4) 



68 



















• 発光モード 


ク□ーズアップ撮影では、 TTL と M (マニュアル）の2つの発光モードび使えま 
す。 SU -8 日日の [ MODE ] (モード）ボタンを押すごとに、使用できるモードび 
切り誓り表示されます。 

-使用でさる発光モードはカメラやレンズの組み合わせなどによって異なります。 

•発光モードは A 、 B グループ共通になります。 

• 3灯発光ク□ーズアップ撮影では、 A 、 巨グループは TTL と M (マニュアル）び使えます。 
C グループは M (マニュアル）に固定されます。 



2灯発光ク□ーズアップ撮影 
TTL モード時の画面例 
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2灯発光ク□ーズアップ撮影 
M (マニュアル）モード時の画面例 
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3灯発光ク□ーズアップ撮影 
TTL モード時の画面例 


3灯発光ク□ーズアップ撮影 
M (マニュアル）モード時の画面例 


♦ク□—ズアップ撮影の詳細と撮影手順 
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ク□—ズアップ撮影手順 


a 2口発光撮影手順 

1 カメラ、 SU -8 日日、 SB - R 20 日の [ ON / OFF ] 
(電源）ボタンを押して、電源 ON にします。 

- SU - 800と S 目 - R 200の赤色レディーライトの点灯を 
確認します。 

• SU - 800でワイヤレス送信表示、ク□ーズアップ機能 
表示、 CLS 対応カメラ接続表示を確認します。 




2灯発光ク□ーズアップ 
画面表示例 


2 2な発光を選択します。 

[ SEL ] ボタンを約2秒間巧し続けると、2灯発光 
ク□ーズアップ撮影と3好発光ク□ーズアップ撮 
影び切り誓ります。 

-初期設定は2灯発光ク□ーズアップ撮影です。 



3 SU -8 日0で発光モードを設定します。 

[ MODE ] (モード）ボタンを巧して、発光モード 
を TTL または M (マニュアル）に設定します。 

-初期設定は TTL です。 

-発光モードは A 、 巨グループ共通です。 

4 S 目 - R 200の発光を設定します。 

[ A — B ] 選択ボタンを巧して、 A または巨グルー 
プの発光/発光禁止を切り替えます。 

-発光禁止のグループの表示は消なします。 

• 2灯発光ク□ーズアップ撮影では、 A 、 目両方を発光禁 
止にすることはでさません。 

-発光禁止に設定すると、 TTL モード時の光量比は無効 
になり、調光補正量は保持されます。 

•発光禁止に設定してを 、 M (マニュアル）モード時のマ 
ニュアレ発光量は保持されます。 
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ち S 目 - R 20 日の A 、 B グループの光量比を設定しま 
す。 （ TTL モード時） 

[ SEL ] ボタンを押して光量比表示を点滅させ、 
[◄►] ボタンを巧して切り替えます。再度 [ SEL ] 
ボタンを押すと点滅び点灯に変わり、その値び設 
定されます。 

-光量比は8 :1〜1:別こ設定できます。 

-光量比を変更すると光量比表示び変化します。 

- [◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

-に EL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 

6 S 目 - R 20 日の調光補正量を設定します。 （ TTL モ 
-ド時） 

[ SEL ] ボタンを巧して調光補正量を点滅させ、 
[◄►] ボタンを巧して切り替えます。再度 
[ SEL ] ボタンを押すと点滅が点灯に変わり、そ 
の値が設定されます。 

-設定値は A 、 B グループ共通です。 

•+3.0〜一 3.0 の範囲で、1/3段ステップで設定でさ 
ます。 

•表示は、1/3は0.3、2/3は 0.7 と表示されます。 

- [◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

- EEL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 


♦ク□—ズアップ撮影の詳細と撮影手順 
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ク□-ズアップ撮影手順つづき 



7 SU -8 日日のチヤンネルを設定します。 

SU - 800と SB - R 200の交イ言チヤンネ J レを言受定し 
ます。 [ SEL ] ボタンを巧してチヤンネル表示を 
点滅させ、 [◄►] ボタンを押して切り替えます。 
再度 [ SEL ] ボタンを押すと点滅び点灯に変わり、 
その値び設定されます。 

-チヤンネルは全グループ共通で、1〜4のラちの1つに 
設定します。 

-に EL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 


\ 

CHANNEL 

vt 

i - 


4 — 



8 S 目 - R 2 日0のチヤンネルを設定します。 

SB - R 2 日日の [ CHANNEL ] (チャンネル)設定ダ 
イヤルを回して、 SU -8 日日と同じチヤンネルに設 
定します。 

9 SB - R 200のグループを設定します。 

SB - R 2 日日のに ROUP ] (グループ)設定ダイヤル 
を回して設定します。設定された S 目 - R 2 日日は SU - 
8日日の各グループの設定に連動して動作します。 


W 、放ツノ 

•回圆 E 




10構図を決め、撮影します。 

ホ色レディーライトを確認し、シャッターをさり 
ます。 

-テスト発光する場合は （ D ^ P . 88) 
































巧発光直後にホ色レディーライトび点滅した場合 

TTL モードでの撮影時に、 S 目 - R 200びフル発光して露出不足 
の可能性びある場合は、発光直後に SB - R 200の赤色レディー 
ライトび約3秒間点滅します（カメラのファインダー内および 
SU - 800のレディーライトは点滅しません)。 

旧日感度を高くするか、絞り値を開放側に設定するなどして、 
撮影し直してください。 

図 M (マニュアル）モード 時は A、B グループのマニュアル 発光量を設 
定します。 

に EL ] ボタンを押してマニュアル発光量を点滅させ、 [◄►] 
ボタンを押して切り替えます。再度 [ SEL ] ボタンを押すと 
点滅び点灯に変わり、その値び設定されます。 

-マニュアル発光量は A 、 目グループで別々に設定でさます。 

• 1/1〜1/64の範囲で、1段ステップで設定でさます。（初 
期設定値は 1/8) 

- [◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

-に EL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返してか 
ら、その値び設定されます。 
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ク□-ズアップ撮影手順つづき 


a 3:0発光撮影手順 

1 カメラ、 SU -8 日日、 SB - R 20 日の [ ON / OFF ] 
(電源）ボタンを押して、電源 ON にします。 

- SU - 800と S 目 - R 200の赤色レディーライトの点灯を 
確認します。 

• SU - 800でワイヤレス送信表示、ク□ーズアップ機能 
表示、 CLS 対応カメラ接続表示を確認します。 



咕化 * ち TTL FP 

国 m■A:B■lm■■ 


C Af\ 1/8 


3灯発光ク□ーズアップ 
画面表示例 


2 3な発光を選択します 

[ SEL ] ボタンを約2秒間巧し続けると、2灯発光 
ク□ーズアップ撮影と3好発光ク□ーズアップ撮 
影び切り誓ります。 

-初期設定は2灯発光ク□ーズアップ撮影です。 



3 SU -8 日0で発光モードを設定します。 

[ MODE ] (モード）ボタンを巧して、発光モードを 
TTL または M (マニュアル）に設定します。 

-初期設定は TTL です。 

-発光モードは A 、 巨グループ共通です。 

- C グループは M (マニュアル）に固定されます。 



<1 化 FP 

咳 |Jl" CH •• 

_ a 

C I/S 


4 S 目 - R 2 日 0 の発光を設定します。 

[ A — B ] 選択ボタンを巧して、 A または巨グルー 
プの発光/発光禁止を切り替えます。 

-発光禁止のグループの表示は消なします。 

• A 、 巨両方を発光禁止にすることち可能です。 C グルー 
プを発光禁止にすることはでさません。 

-発光禁止に設定すると、 TTL モード時の光量比は無効 
になり、調光補正量は保持されます。 

•発光禁止に設定してを 、 M (マニュアル）モード時の 
マニュア) レ発光量は保持されます。 
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ち S 目 -R20 日の A、B グループの光量比を設定しま 
す。 （TTL モード時） 

[ SEL ] ボタンを押して光量比表示を点滅させ、 
[◄►] ボタンを巧して切り替えます。再度 [ SEL ] 
ボタンを押すと点滅び点灯に変わり、その値び設 
定されます。 

-光量比は8 :1〜1:別こ設定できます。 

-光量比を変更すると光量比表示び変化します。 

- [◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

-に EL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 

6 S 目 -R20 日の調光補正量を設定します。 （TTL モ 
-ド時） 

[ SEL ] ボタンを押して調光補正量を点滅させ、 
[◄ ►] ボタンを押して切り替えます。再度 
[ SEL ] ボタンを押すと点滅び点灯に変わり、そ 
の値び設定されます。 

-設定値は A 、 B グループ共通です。 

•+3.0〜一 3.0 の範囲で、1/3段ステップで設定でさ 
ます。 

•表示は、1/3は0.3、2/3は 0.7 と表示されます。 

- [◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

- EEL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 
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ク□-ズアップ撮影手順つづき 
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7 C グループのマニュアル発光量を設定します。 

[ SEL ] ボタンを巧して C グループのマニュアル発 
光量を点滅させ、 [◄►] ボタンを押して切り替 
えます。再度 [ SEL ] ボタンを巧すと点滅び点灯 
に変わり、その値び設定されます。 

•マニュアル発光量は A 、 巨、 C グループで別々に設定で 
さます。 

-1/1〜1/64の範囲で、1段ステップで設定でさます。 
(初期設定値は 1/8) 

•[◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

-に EL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 



8 SU -8 日日のチャンネルを設定します。 

SU - 800と S 目 - R 200の交イ言チャンネ J レを言受定し 
ます。 [ SEL ] ボタンを押してチャンネル表示を 
点滅させ、 [◄►] ボタンを巧して切り替えます。 
再度 [ SEL ] ボタンを押すと点滅び点打に変わり、 
その値び設定されます。 

-チャンネルは全グループ共通で、1〜4のうちの1つに 
設定します。 

-に EL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 



9 S 目 - R 20 日のチヤンネルを設定します。 

SB - R 200の [ CHANNEL ] (チャンネル)設定ダ 
イヤルを回して、 SU -8 日日と同じチヤンネルに設 
定します。 

10s 目 - R 2 日日のグループを設定します。 

SB - R 2 日日のに ROUP ] (グループ)設定ダイヤル 
を回して設定します。設定された S 目 - R 2 日日は SU - 
8日日の各グループの設定に連動して動作します。 
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11 構図を決め、撮影します。 

赤色レディーライトを確認し、シャッターをさり 
ます。 

-テスト発光する場合は（咳 = P . 88) 


巧発光直後にホ色レディーライトび点滅した場合 

TTL モードでの撮影時に、 SB - R 200びフル発光して露出不足 
の可能性びある場合は、発光直後に SB - R 200の赤色レディー 
ライトび約3秒間点滅します（カメラのファインダー内および 
SU - 800のレディーライトは点滅しません)。 

に日感度を高くするか、絞り値を開放側に設定するなどして、 
撮影し直してください。 
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コマンダ■撮影の詳細と撮影手順 

(ニコンクリエイティブライティングシステム （CLS) 

巧応カメラとの組み含わせ） 

CLS 巧応カメラとの組み合わせで可能な ワイヤレスでの 
コ7ンダー 撮影の詳細と撮影手順を説明しています。 

作例写真につい "c は、別冊の r ク□-ズアップスピードライト 
撮影作例集」 

をあわせてご覧ください。 

カメラ側の機能や設定は、必ずカメラの使用説明書をご覧 
<ださい。 


1 コマンダー撮影ででさること 
2 コマンダー撮影の概要 
3 コマンダー撮影手順 
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コマンダー撮影でできること 


コマンダー撮影とは、ライティングを U モート(補助な)のみで行う撮影です。 IJ モ 
ート(補助灯)の配置を変えることで、さまざまな光と影の演出び楽しめます。 


作例集 -D D -1 



3灯撮影 


テーブルセッティング全体の色と質感を表 
現するため、3方向からの照明を用いまし 
た。メインとなる S 巨-800を左上後方から 
強めに当て、その影を左ち両側からの SB - 
R 200で消しています。光び全体に回って 
いるので、画面周辺部の料理ち色鮮やかに 
再現でさました。 


設置例 イラスト 



- レンズ： AF-S DX ズームニッコール ED 1 日- 
70 mm F 3 .已 -4 .已 G ( IF ) 

- A グルー プ： SB - 800 ( TTL ) 

- B グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

- C グルー プ： SB - R 200 ( M ) 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
D -2 は内蔵フラッシュ1灯での撮影事例です。 


作例集 -D D -3 



3灯撮影 

左ちからの2灯のトップライトで、皿の中 
の料理を色も形もされいに再現しました。 
さらに、立ち上る湯気を描写するために、 
バックを落とし、左後方から SB - R 200を 
弱めに当てました。 


設置例 イラスト 



SB-R200 
A グループ 


-カメラ： D 70 

-レンズ：口] AF マイク□ニッコール10日 mm 
F 2.8 D 

- A グ J レープ： SB-R 吕〇 O ( TTL ) 

- B グ J レープ： SB - R 200 ( TT し） 

- C グループ： SB - R 200 ( M ) 












作例集 -F 


F -1 



1灯撮影 （カメラから 離 して 設置) 


一方向からのスピードライト光で意図的に 
強い影をつけ、小さな被写体の立体感を演 
出しました。カメラに装着したスピードラ 
イトでは、どラしてを平板な印象を免れま 
せんび、 S 巨 - R 200なら自由に位置を変え 
られるので、いろいろな光と影の演出び可 
能です。 


作例集 -G G -1 



3灯撮影 


立体的な被写体の質感と色彩を再現するた 
めに、真上からの1灯をメインに、正面と 
後方からの光を加えたライティングです。 
レンズの左ちに装着した S 目 - R 200でめざ 
わりな影を消しました。また、後方からの 
S 巨 - R 200はバウンスさせて、輪郭をくつ 
さりさせるととちに背景を明るく演出して 
います。 


設置例イラスト 



-レンズ： AF-S DX ズームニッコール ED 
1 日- 70 mm F 3.5-4.5 G ( IF ) 

- A グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
F -2 は F -1 と同様の撮影事例です。 F -3 は内蔵フ 
ラッシュ1灯での撮影事例です。 


設置例イラスト 



-レンズ：巧 AF マイク□ニッコール10已 mm 
F 2.8 D 

- A グルー プ： SB-R 吕〇 O ( TTL ) 

- B グ J レープ： SB - R 200 (TT し） 

- C グルー プ： SB - R 200 ( M ) 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
G -2 は A、B の 2 グループでの 撮影事例です。 

G -3 は A グループのみでの撮影事例です。 


♦ n マンタ—撮影の詳細と撮影手順 
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コマンダー撮影の概要 


作例集 -J J-1 



2灯撮影 


アタッチメント U ング SX -1 に S 巨 - R 200を 
8個装着した U ング照明を使用した作画例 
です。後方の S 目 - R 200をバウンスさせて、 
背景にち不思議な雰囲気を演出しました。 


設置例イラスト 



SB-R200 


-カメラ： D 70 

-レンズ： AF-S DX ズー ムニ ッコー ル ED 
1 8-70 mm F 3.5-4.5 G ( IF ) 

- A グループ： SB - R 200 ( TTL)x 曰個 
- B グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
J -3、 」4は J -1 と同様の撮影事例です。 J - 吕は1 
灯での撮影事例です。 


0コマンダーとリモート（補助口) 


コマンダー撮影は、 CLS 対応カメラと下のコマンダー、 U モート（補助灯）の 
組み合わせででさます。コマンダーび A 、 B 、 C の3つのグループの U モート（補 
助好）をワイヤレスで発光制御します。 

コマンダーとして使用でさるもの 
-ワイヤレススピードライトコマンダー SU - 800 
-コマンダー機能搭載 CLS 対応カメラ 
-スピードライト S 目-800 
リモート（補助な）として使用でをるもの 
-ワイヤレス U モートスピードライト S 巨 - R 200 
-スピードライ I - SB - 800 、 S 巨-600 


巧 SB- 800のコマンダー撮影について 

コマンダー撮影時で S 巨-800をマスター(主な）にセットして発光を消灯 (--- を選択）させ 
てち、少量発光します。近距離撮影時には、この少量発光び被写体に影響を与える場合び 
あります。この場合は、マスター（主灯）の影響びなくなるまでマスター（主灯）のフラッシ 
ュへッドを上方または左ち方向にバウンスさせて調節してください。 

0コマンター撮影時のごま意 

コマンダー撮影時の使用可能な機能、各項目の設定方法などは、使用するカメラや U モー 
卜（補助灯）の組み合わせによつて異なります。 

必ずご使用になるスピードライトの使用説明書をあわせてお読みください。 















参セットの仕方 

「ニコンク□ーズアップスピードライトコマンダーキット R ] C 1 でのコマンダー撮 
影手順」（咳 P . 38) と同様にして、コマンダーと U モート脯助灯)を配置します。 

參設定項目_ 

コマンダー撮影では、1；(下の項目び設定でさます。 

-リモート(補助灯)の発光モード ( TTL / AA / M /- 镜光禁止)/ RPTCU ピーティング発光)） 

-グルー プ ( A 、 目、 C ) 

-調光補正量 （ TTL モード、 AA モード時） 

-マニュアル発光量 （ M モード時） 

•マニュアル発光量、周波数、発光回数 （ RPT モード時） 

-チヤンネル（1、2、3、 4) 

»発光モード_ 

コマンダー撮影では、 TTL / AA / M /- (発光禁止） / RPTCU ピーティング発光) 
の已つの発光モードび使用可能です。 

-発光モードはグループ別に設定できます （ RPT を除く）。 

-使用でさる発光モードはカメラや U モート（補助灯）の組み合わせによって異なります。 

SU - 800使用時のリモート（補助灯）の使用可能発光モード 


発光モード 

SB-R200 

SB- 800 

SB- 巨00 

TTL 

〇 

〇 

〇 

AA*i 

X 

〇 

X 

M 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 


* 1: AA モードは、 CPU レンズ使用時でリモート(補助灯)に S 巨-800を使用時のみ 
設定可能です。 ( SB - R 200、 SB - 600は AA モード受信時に警告表示します） 


図リピーティング発光撮影について 

SU - 800使用時は、 S 巨-800または S 目-600との組み合わせにより、リピーティング 
( RPT ) 発光撮影び可能です。 ( D ^ P . 93) 

0レンズについて 

^ニッコールレンズには、 「 CPU 内蔵ニッコール」と 「 CPU 内 
蔵ニッコール I ソ外」のレンズびあります。本書では、 「 CPU 内 
蔵ニッコール」を 「 CPU レンズ」、 「 CPU 内蔵ニッコールしが w 
.を「非 CPU レンズ」と記載しています。 CPU レンズには 
CPU 信号接点びあります。 



r 心 ♦ n マンダ—撮影の詳細と撮影手順 
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コマンダー撮影手順 




ATTL 0.0 Ev CH i 
BTTL 0.0 Ev 口 


、 ‘―… 

1 <1 な， 


ATTL 

0.0, Ev CH 1 

BT 下し 

U.G と V 

C _ 

fjsm 



コマンダー撮影画面表示例 



1カメラ、コマンダー、リモート(補助な)の [ON/OF 円 
(電源）ボタンを巧して、電源 ON にします。 

-赤色レディーライトの点灯で充電完了を確認します。 

-ワイヤレス送信表示、コマンダー機能表示、 CLS 対応 
カメラ接続表示を確認します。 

2コマンダー機能を設定します。 

コマンダーのコマンダー機能を設定します。 

-に EL ] ボタンを約2秒間押し続けると、コマンダー撮 
影と U ピーティング発光撮影び切り誓ります。 


3リモート（補助な）の発光モードを設定します。 


U モート（補助巧）の発光モードを TTL/AA/M/ — 
(発光禁止）に設定します。 

•に EL ] ボタンを押して各グループのモード表示を点 
滅させ、 [ MOD 曰（モード)ボタンを押して設定します。 


< 1 (<, 

ATTI [ 十《ぶ E 小 '‘ 

B M L U . U ^ V S 
C - - - ram 


4リモート（補助な）の調光補正量を設定します。 
(TTL/AA モード時） 

U モート（補助好）の調光補正量を+ 3.日〜一 3.0 
の範囲で、]/3段ステップで設定します。 

-調光補正量はグループ別に設定でさます。 

- [ SEL ] ボタンを押して設定するグループの調光補正 
量を点滅させ、 [◄►] ボタンを押して切り替えます。 
再度に EL ] ボタンを押すと点滅び点灯に変わり、そ 
の値び設定されます。 

•表示は、1/3は0.3、2/3は0.7と表示されます。 

- [◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

-に EL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 
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吃な, 

ATTL -I- 1.0 Ev| 
BTTL -I- I.S Ev s 
C - - - nam 


\ 

CHANNEL 

1 

1 

( - 


-1 — 


5 コマンダーのチャンネルを設定します。 

コマンダーと U モート（補助な）び交信するチャン 

ネルを設定します。 

•チャンネルは A 、 巨、 C グループ共通で、1〜4のうち 
の1つに設定します。 

- [ SEL ] ボタンを押してチャンネル表示を点滅させ、 
[◄►] ボタンを押して切り替えます。再度 [ SEL ] 
ボタンを押すと点滅び点灯に変わり、その値び設定さ 
れます。 

- EEL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 

6リモート（補助な）のチャンネルを設定します。 

U モート（補助灯）のチャンネルは、]〜4のうち 

の]つでコマンダーと同じに設定します。 

- D 7 日シ U —ズ使用時は必ず3に設定してください。3 
I ソ外に設定した場合は発光しません。 

- SB - R 200使用日寺は [ CHANNEL ] (チャンネ J レ）言ミ定 
ダイヤルを回して設定します。 

- SB -800. SB - 600を使用時は、それぞれの使用説明 
書をご覧ください。 



リモート（補助な）のグループを設定します。 

U モート（補助灯）のグループを A 、 目、 C に設定 
します。設定された U モート（補助好）はコマンダ 
一の各グループの設定に連動して動作します。 

- D 70 シ U —ズ使用時は必ず A に設定してください 。 A 
1；(外に設定した場合は発光しません。 

- SB - R 200使用時は [ GROUP ] (グループ）設定ダイ 
ヤルを回して設定します。 

• SB -800、 SB - 600を使用時は、それぞれの使用説明 
書をご覧ください。 


- n マンダ—撮影の詳細と撮影手順 
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コマンダー撮影手順っづき 



公構図を決め、撮影します。 

赤色レディーライトを確認し、シャッターをさり 
ます。 

-テスト発光する場合は（瞻=ド. 88) 


巧発光直後に赤色レディーライトび点滅した場合 

TTL モードでの撮影時に、スピードライトびフル発光して露 
出不足の可能性びある場合は、発光直後にフル発光したスピ 
ードライトの赤色レディーライトび約3秒間点滅します（カメ 
ラのファインダー内および SU - 800のレディーライトは点滅 
しません)。 

撮影距離を短くするか、 IS 日感度を高くするか、絞り値を開放 
側に設定するなどして、撮影し直してください。 

• IJ モート（補助灯）に S 巨-800、 S 巨-600を使用日寺は、 SB - 
800. S 巨-目00の赤色レディーライトび約3秒間点滅し、 
TTL 調光アンダー量び表示されます（詳細はご使用のスピー 
ドライトの使用説明書をご覧ください)。 


因 M (マニュアル）モード時はマニュアル発光量を設定します。 

-マニュアル発光量はグループ別に設定でさます。 

-に EL ] ボタンを押して設定するグループのマニュアル発 
光量を点滅させ、 [◄►] ボタンを押して切り替えます。 
再度に EL ] ボタンを押すと点滅び点巧に変わり、その値 
び設定されます。 

-1/1〜1/128の範囲で、1段ステップで設定できます。 
(初期設定値は 1/1) 

- [◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

-に EL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返して 
から、その値び設定されます。 



<1 な , 

A TTI ムいつ £ 

:V CH 1 

fCTTIl 

E ■八へ iV 1 1 


パ _.、こ-::..:-…: ■=1^-- . 二 
















各種機能の使い方 


ワイヤレススピードライトコマンダー SU-80 日および 
ワイヤレスリモートスピードライト SB-R 200 で 
使用できる機能の詳細を説明しています。 

カメラ側の機能や設定は、必ずカメラの使用説明書をご覧 
<ださい。 


1 テスト発光するには 
2 撮影の前にライティングを確認（モデリング発光）するには 
3 ターゲットライトを使用するには 
4暗い被写体を AF けートフォーカス）で撮影するには 

5 調光補正するには 
6 リピーティング （RPT) 発光撮影 
7 才ート FPA イスピードシンク□撮影 
公 FV □ック撮影 
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テスト発光ずるには 



C 2口発光ク□ーズアップ撮影時 

SU -8 日日の[テスト]ボタンを押すと、 S 目 - R 2 日日は A グループび]砂後に、巨 
グループび2秒後に、 Ml /64の光量でテスト発光します。 

-発光禁止に設定したグループ ( A または B ) を発光します。 

C 3な発光ク□ーズアップ撮影時 

SU -8 日日の[テスト]ボタンを押すと、 SB - R 2 日日は A グループび]秒後に、 B 
グループび2秒後に、 C グループび3秒後に、 M ]/64 の光量でテスト発光しま 
す。 

-発光禁止に設定したグループち発光します。 

• コマンダー撮影時_ 

SU -8 日日の[テスト]ボタンを押すと、 U モート（補助灯）は A グループび]砂 
後に、目グループび2秒後に、 C グループび3秒後にテスト発光します。 

•発光モードには関わりなく、 SB - R 200は Ml / 目4で発光し、 S 目-800、 S 目-目00は 
M 1/1目で発光します。 

-発光禁止に設定したグループち発光します。 

e リピーティング発光撮影時_ 

SU -8 日日の[テスト]ボタンを巧すと、 U モート（補助灯）は A グループび]秒 
後に、 B グループび2秒後に、 C グループび3秒後にテスト発光します。 

•発光モードには関わりなく、 S 目-800、 SB - 600は M 1/1目で発光します。 

-発光禁止に設定したグループち発光します。 
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撮影の前にライティングを確認(モデリング発光)する口よ 


モデ U ング発光させると一定の微ル光量で連続発光して、被写体の明るさや影 
など、ライティング状態を撮影前にチエックできます。 

-赤色レディーライト点灯後に発光でさます。 

¥ ク□ーズアップ撮影時 

SU-8 日日の 夕ーゲッ トライト ボタンを押して]秒じ(内 
に指を離すと、 SB-R2 日日び 微少光量で約]秒間モデ 
IJ ング発光します。 

また、モデ U ング発光機能を持つカメラのプレビュー 
ボタンを巧した場合も同様に、約]秒間モデ U ング発 
光します。 

. ターゲットライトび点灯している場合は、消灯します。 



’発光禁止設定のグループの SB - R 200は発光しません。 


»コマンダー撮影時 



SU - 800による発光 

SU-8 日日の夕ーゲットライトボタンを巧して]秒内に 
指を離すと、設定対象の（点滅表示している） U モート 
(補助灯)グループのみ約1秒間モデ U ング発光します。 

-発光禁止に設定されたグループのリモート（補助な）は発光 
しません。 

カメラによる発光 

モデ IJ ング発光機能を持つカメラのプレビューボタン 
を押すと、 U モート（補助灯）び約]秒間モデ U ング発 
光します。 

-発光禁止に設定されたグループのリモート（補助な）は発光 
しません。 


巧モデリング発光中はシャッターをき5ないこと 

モデ U ング発光中にカメラのシャッターをさると、正常な調光び行われませんのでごを意 
<ださい。 


I ♦各種機能の使い方 
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ターゲットライトを使用ずるには 


S 目 - R 2 日日は、ター ゲッ トライトを 使用して スピードライトの 照射ち向を確認 
でさます。 


• SU - 800 の夕ーゲットライトボタンによるターゲットライト 
の点'灯/消口 _ 

SU -8 日日の夕ーゲットライトボタンを]秒！;(上巧すと、 
すべての S 目 - R 2 日日のターゲットライトび点灯します。 

. 夕-ゲットライトは目0秒後に自動的に消灯します。自動消 
灯する前に消したい場合は、再度ターゲットライトボタン 
を1秒しソ上押してください。 

- S 巨 - R 200の状態によっては、二度押しび必要な場合びあり 
ます。 

. ターゲットライトは、じ(下の操作によってを消灯します。 
シャッターをさる 
テスト発光する 
モデリング発光する 

S 目 - R 200 の I ： 日 N /0 F 鬥 （電源） ボタンを巧す 
S 目 - R 200 の夕ーゲットライトボタンを巧す 
カメラの FV □ックをオンにする 



• SB - R 200のターゲットライトボタンによるターゲットライトの 
点な/消'灯 



ターゲットライト消好時に S 目 - R 2 日日の ターゲットラ 
イトボタンを巧すと、 その S 目 - R 2 日日の ターゲットラ 
イトび点灯します。 

. ターゲットライト点灯時は、消灯します。 

. ターゲットライトは目0秒後に自動的に消灯します。 

-自動消灯する前に消したい場合は、再度ターゲットライト 
ボタンを押して < ださい。 
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暗い被写体を AF け一口才ーカス)で撮影ずる口ま 

SU-8 日日はコマンダー撮影、 U ピーティング発光撮影時には、被写体び暗く、 
オートフオーカスでのピント合わせび難しい場合、カメラからの指示によって 
AF 補助光を使用してオートフオーカスでのピント合わせび巧能になります。 

-ク□ーズアップ機能設定時は AF 補助光は使用でさません。 

- SU- 800 の AF 補助光は、 CLS 対応カメラのマルチェ U ア AF に対応しています。 

AF 補助光の有効撮影距離 

約 1 m 〜 1 Om (50mm FI.8 レンズ使用時） 

(使用レンズによっては、有効撮影距離び短くなる場合びあります） 

使用可能なレンズ焦点距離 

24mm 〜 10 己 mm 

» AF 補助光の照射/禁止設定_ 

SU-8 日日は、カメラからの指示びあってを AF 補助光 
を照射しないように設定できます。 [MODE] (モード） 
ボタン+ [◄]( 左）ボタンを同時に約2秒間巧すと、 
AF-ILL (AF 補助光照射）とN0 AF-ILL (照射禁止）び切 
り替り、設定を変更でさます。 



♦ AF 補助光使用時のご注意 

• AF 補助光び照射されても、ファインダー内のピント表示び点灯しないとさは、マニユア 
ルフオーカスでピントを合わせてください。 

•フオーカス□ックを行っている場合や、レディーライトび点灯していない場合には 、 AF 
補助光び照射されません。 

-ご使用のカメラの使用説明書わご覧ください。 



♦各種機能の使い方 


91 













調光補正ずるには 


スピードライト撮影時には、調光補正機能によって主要被写体の明るさを補正 
でさます。 

0補正方法 


主要被写体を明る<する場合は+側に補正し、主要被写体を暗<する場合は一側に補正す 
るのび一般的です。 

» TTL モードおよび絞り連動外部自動調光 （ SB - 800との組み 
合わせ時）の場合_ 

スピードライトまたはコマンダー SU -8 日日の調光補正量の設定によって、主要 
被写体の明るさを補正します。 

-補正値は +3.0 〜一 3.0 の範囲で、1/3段ステップで設定でさます。 

•調光補正を解除するには、調光補正値を" 0" に設定してください。電源を日 FF にしても、 
調光補正は解除されません。 

-調光補正機能を備えたフラッシュ内蔵一眼レフカメラは、カメラ側でわ発光量を補正で 
さます（詳細はカメラの使用説明書をご覧ください）。スピードライトまたは SU - 800と 
カメラの両方で補正した場合は、両方の補正量を加算して調光します。 

-ただし、スピードライトまたは SU - 800の表示パネルにはスピードライトまたは SU - 
800で設定した補正値のみび表示されます。 

■■■マニュアルモードの場合 

スピードライトの発光量を意図的にずらして、主要被写体の明るさを調節でさ 
ます。 

巧 SB - 800使用時で絞り連動外部自動調光時のごま意 

撮影状況によっては露出アンダーとなる場合びありますので、 TTL 対応カメラでの撮影時 
は、 TTL モードで撮影することをおすすめします。 






■J ピーティング （RPT) 発光撮影 


リピーティング発光撮影とは 


スピードライトび連続発光して、]コマの画面内に被写体の連続的な動さを分解 
写真のように写し込める撮影です。 CLS 対応カメラに装着した SU-8 日日び、 A、 
B、C の3つのグループのスピードライト （S 目-8日日など）の発光をワイヤレスで 
制御します。 

-必ずご使用になるスピードライトの使用説明書をあわせてお読みください 

使用でさるスピードライト 
S 巨-800、 S 巨-600 


U ピーティング発光撮影時のご注意 


• リモートスピードライト S 目 - R 200は使用できません。 

‘ [ A — B ] 選択ボタンを押してスピードライトの発光/発光禁止を設定することはでさま 
せん。発光モードで設定してください。 

’ U ピーティング発光撮影時は、新品電池を使用し、1回のレ U —ズごとにスピードライト 
の充電時間を十分にとつてください。 

‘シャッタースピードび遅くなりますので、三脚のご使用をおすすめします。 


U ピーティング発光撮影時の設定項目 


U ピーティング発光撮影機能では、下の項目び設定でさます。 

-チヤンネル（1、2、3、 4) 

-グループ ( A 、 巨、 C ) 

-各グループの発光/発光禁止 
-マニュアル発光量、周波数、発光回数 


»リピーティング発光撮影時の設定方法 


1_ 圏 1 

卜^ I 1/8 CH ； 

I B I 1 C Hz ^ 

I C - - -1 3 Gao 


U ピーティング発光撮影 
画面表示例 


U ピーティング発光撮影の設定 

SU-8 日日のコマンダー/ク□ーズアップ選択スイッチ 
をコマンダー機能に設定し、 [SEL] ボタンを約2砂間 
巧し続けると、 U ピーティング発光撮影とコマンダー 
撮影び切り誓ります。 

- RPT 表示を確認します。 


^♦各種機能の使い方 


93 









u ピーテイング発光撮影つづき 


SU-80 日のチヤンネルの設定 


<1 ((， 

[iiai 

A 1 

1/8 


B 1 

1 0 

Hz ^ 

C ---1 

•? 

nan 


SU-8 日日の [SEL] ボタンを巧してチャンネル表示を点滅させ、[イ ►] ボタン 
を巧して切り替えます。再度 [SEL] ボタンを押すと点滅び点好に変わり、そ 
の値び設定されます。 

•チャンネルは A 、 巨、 C グループ共通で、1〜4のうちの1つに設定します。 

スピードライトのグループ、チヤンネルの設定 



S 巨-80日使用時の例 

チヤンネルは SU-8 日日と同じに設定します。 

-設定方法は、ご使用のスピードライトの使用説明書をご覧ください。 

各グループの発光 モー ドの設定 


が, 

[inn 

A 

に 



兒亢 

発光示止 


[SEL] ボタンを巧してグループ表示を点滅させ、 [M 日 DE] (モード）ボタンを 
押して、そのグループの発光/発光禁止を設定します。 




























発光 量、 周波数、発光回数の設定 




1 

が, 

ECU 

A 1 ( 

B 1 1 

C …1 ( 

述 

证 

3 

1 〜 ■ f 


— ^ Ch 1 — 

発尤里 

円巧がか 

Ihz ピ 

)□」/反夕乂 

八、 1/ n=n 尖わ 


兒光四女又 


A、B、C のグループ共通で、マニュアル発光量、周波数、発光回数を設定します。 
[SEL] ボタンを押して設定する項目を点滅させ、[イ ►] ボタンを押して切り替え 
ます。再度 [SEL] ボタンを巧すと点滅び点灯に変わり、その値び設定されます。 
•[◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

-に EL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返してから、その値び設定されます。 

◎発光 量、 周波数、発光回数の決め方_ 

発光 量 

-マニュアル発光量ホ1/8〜1/128の範囲で、1段ステップで設定できます。（初期設定値 
は 1/8) 

周;皮数 

•周波数は1秒間当たりの発光回数です。 Hz (ヘルツ）で表示され、1〜100の範囲で設定 
でさます。（初期設定値は 10) 

発光回数 

-発光回数は1コマで連続発光させる回数です。1〜90の範囲で設定でさます。（初期設定 
値は 2) 

•発光回数は最大の発光回数です。露光中にだけ発光するため、シャッタースピードを速 
くしたり、周波数を長く設定すると、実際の発光回数は設定した回数！;(下になります。 
•発光量と周波数の組み合わせにより、最大連続発光回数び制限されます。詳細は、使用 
するスピードライトの使用説明書をご覧ください。 


♦各種機能の使い方 
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才ート FPA イスピードシンク□撮影 

オート FP 八イスピードシンク□機能を備えたカメラとの組み合わせで可能な撮 
影で、カメラ側でセットします。 SU-8 日日および SB-R2 日日ではセットでさま 
せん。 

スピードライト撮影時のシャッタースピードび使用カメラの最高速度まで巧能 
になります。才ート FP 八イスピードシンク□に設定時には、シャッタースピー 
ドびシンク□スピードよりも高速側になった場合、自動的に FP 発光に切り替わ 
ります。日中の撮影でも、同調シャッタースピードを気にすることなく、レン 
ズの絞りを開いて背景をぼかした撮影びお楽しみいただけます。 

•使用でさる発光モードは、 i - TTL モード、絞り連動が部自動調光、マニュアル発光です。 



SB-R 200の FP 発光時の TTL 調光節囲 (m) 
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日.6〜 4.6 
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0.8-9 

F 4 
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日.6〜 2.3 
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- 
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F 1 1 

- 

- 
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日.6〜日 .8 
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日.6〜 1.6 
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F 16 

- 

- 

- 

日.6〜日 .6 

日.6〜日 .8 

日.6〜1.] 
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- 

- 
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0 マニュアル発光について 

マニュアル発光でのオート FP 八イスピードシンク□撮影時には、マニュアル発光量をルさ 
く設定すると、 SB - R 200の発光量びさわめてルさくなることびありますび、これは異常で 
はありません。また、ル発光量時には被写体の状態によって調光レベルにばらつさび生じ 
ることびありますのでごミち意ください。 


SB-R 200の FP 発光時のガイドナンパ’一表 


光量 

に0感度 

2已 

已〇 

100 

200 

400 

800 

1600 

Ml パ 

1.4 

2.0 

2.8 

4.0 

己.6 

8.0 

1 1.3 

M 1/2 

1.0 

1.4 

2.0 

2.8 

4.0 

己.目 

8.0 

M 1/4 

0.7 

1.0 

1.4 

2.0 

2.8 

4.0 

己.目 

M 1/8 

0.5 

0.7 

1.0 

1.4 

2.0 

2.8 

4.0 

M 1/1 巨 

0.3 

0.5 

0.7 

1.0 

1.4 

2.0 

2.8 

M 1/32 

0.2 

0.3 

0.5 

0.7 

1.0 

1.4 

2.0 

M 1/64 

0.1 

0.2 

0.3 

0.5 

0.7 

1.0 

1.4 


- FP 発光時のガイドナンバーはシャッタースピード1/己00秒の時の値です。 

-上記 FP 発光時のガイドナンバーはシャッタースピードによって変化します。例えばシャ 
ッタースピードび1/己00から1/1000になるとガイドナンバーは 1 EV ルさくなります。 
つまり高速になるほどガイドナンバーはルさくなります。 


♦各種機能の使い方 
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FV □ツク撮影 


FV □ック 機能を備えたカメラとの組み合わせで可能な撮影で、カメラ側で セッ 
卜 します。 SU-8 日日 および S 目 -R2 日日ではセット でさません。 

FV とは 円 ash Value の略で、フラッシュによる被写体の露光量を意味します。 
対応カメラで FV □ックを行うと、構図を変えてもフラッシュ露光量び□ックさ 
れるため、被写体の明るさを一定に保つ撮影び巧能です。また、□ック中にズ 
ーミングや絞り値の変更を行っても、発光量は自動追随するのでフラッシュ露 
光量（明るさ）は変わりません。 

•使用でさる発光モードは、 i - TTL モード、絞り連動が部自動調光です。 
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各種アクセサリーを使用した撮影 



各種アクセサリーを使用した撮影について説明しています。 

カメラ側の機能や設定は、必ずカメラの使用説明書をご覧 
<ださい。 


1 カラー フィルターを使用した撮影 
2 S 目 -R2 日日用配光アダプター SW- 11を使用した撮影 
3 拡散板 SW-1 2/フレキシブルアームクリップ SW-C1 を使用した撮影 
4スピードライトスタンド AS-2 日を使用した撮影 


99 







カラーフィルターを使用した撮影 


カラーフィルターセット（同捆専用） SJ - R 2 日日には、董光灯用 ( FL - G 1) と電球 
用 ( TN - A 1) の2種類の色補正フィルターと目 LUE (青 )、 RED (ホ）の2種類の着 
色フィルターび含まれています。 

-別売のカラーフイルターセット SJ -2 は8種類、20枚のカラーフイルターび付属。（隊 P .123) 


作例集-1 1-1 



3灯撮影（カラーフィルタ ー1 枚使用) 


人物の背後に置いた S 目 - R 200にカラーフ 
ィルターを使用して、単純な背景に色の面 
白さをプラスしました。 

主要被写体である人物は、前方からのメイ 
ンの光に加えて後方から強めの光を当てる 
ことで浮さ立たせ、髪の毛に印象的な八イ 
ライトをつけました。 


設置例 イラスト 



- レンズ： AF-S DX ズームニッコール ED 
1 8-70 mm F 3.5-4.5 G ( IF ) 

- A グルー プ： SB - 800 ( TTL ) 

- B グルー プ： SB -600 ( TTL ) 

- C グルー プ： SB - R 200 ( M ) 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
1-3 は2種類のカラーフイルターを使用した2巧撮 
影の撮影事例です。 1-2 はカラーフイルターを使用 
しない3灯撮影の撮影事例です。 1-4 はカラーフイ 
ルターを使用しない2巧撮影の撮影事例です。 


作例集 -H H-3 



2灯撮影 

ホと青の同捆のカラーフイルターを使用し 
て、スピードライト光に色の演出を加えま 
した。 


設置例 イラスト 



-レンズ： AF-S DX ズーム ニッ コール ED 
1 呂 -70 mm F 3 .已 -4 .已 G ( IF ) 

- A グ J レープ： SB-R 吕〇 O ( TTL ) 

- B グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
H -2、 H - 日は H -3 と同様の撮影事例です。 





















• カラーフィルターで色調を補正ずる撮影 

一般に、董光好の光源でスピードライト撮影する場合、カメラのホワイトバラ 

ンスをフラッシュ（スピードライト）に設定すると、主要被写体はスピードライ 

卜光で色再現します。しかし、スピードライト光の届かないところは董光好の 

影響を受けるため、背景と主要被写体とでカラーバランスび合わない画像にな 

る場合びあります。 

これを防ぐには、堂光灯用のフィルターを使用してスピードライト光を堂光好 

光源に変え、カメラのホワイトバランスを董光灯に設定して撮影します。 

電球光源で電球用フィルター ( TN - A 1) を使用する場合ち同様です。 

-ホワイトバランス設定機能びあるカメラで可能な撮影です。スピードライトでは設定で 
さません。ホワイトバランスの詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。 

¥カラーフィルターで光に着色ずる撮影 

着色フィルターを使用すると、スピードライト光に色を着けて撮影でさます。 

•着色して撮影するときは、ホワイトバランス設定機能びあるカメラでは、カメラのホワ 
イトバランスをフラッシュ（スピードライト）に設定すると効果的です。 

♦ カラーフィルター使用上のごま意 

•カラーフィルターは消耗品です。外観び著しく劣化したとさは、別売のカラーフィルタ 
ーセット SJ -2 をお求めください。 

•カラーフィルター使用時は連続発光撮影しないでください。発光部の発熱によって、フ 
ィ J レターの変形を早めることびあります。 

-発光時の熱などによってフィルターの外観び変形しても、性能には問題ありません。 

-カラーフィルターは裏表はありません。 

•カラーフィルターにキズ等びあってち、色落ちしていないかざり、性能には問題ありま 
せん。 

•フィルターに記載の補正量はあくまでち目まです。撮影の前には試し撮りをして、補正 
量を確認してください。 

-カラーフィルターびミちれた場合は、乾いた柔らかい巧などで軽く拭さ取ってください。 


♦各種アクセサリ—を使用した撮影 
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カラーフィルター を使用した 撮影 っづき 
• カラーフィルターを使った撮影手順 

1カラーフイルターをカラーフイルターホルダー 

SZ -1 に差し込みます。 


2 SZ -1 を S 目 - R 200に装着します。 


3 カメラのホワイトバランスを設定し、撮影しま 
す。 

-テスト発光する場合は（瞻=ド. 88) 



• カラーフイルターの 使い方 


目的 

使用ずるフィルター 

カメラのホワイトバランス 

堂光灯光源の影響を補正する 

FL - G 1 

堂光灯 

電球光源の影響を補正する 

TN - A 1 

電球 

スピードライト光に着色する 

着色フィルター 

フラッシュ（スピードライト） 
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SB-R200 刷日光アダプタ- S\AM 1 を使用した撮影 

SW -1] を使用すると、 SB - R 2 日日の光を光軸中心こ寄せ、至近距離での撮影時 
に効果を発揮します。 

- SW -1 1は、レンズ先端から被写体までの距離び約1日 cm し义^でのご使用をおすすめしま 
す。約1己 cml ソ上離れて使用した場合には配光ムラなどび生じることびあります。 

- SW -1 1使用時は、マイク□ニッコールレンズのご使用をおすすめします。 

作例集 -G G -4 


2灯撮影（配光アダプター SW -1 1使用） 

レンズ先端に装着した左ちの S 巨 - R 200 
に SW -1 1をかぶせて撮影しました。光 
びレンズ光軸中むに寄せられるのでボツ 
クスの奥の方まで光び届さ、色鮮やかに 
描写でさました。 

» SW-1 1の取り付けぶ 

1カラーフイルターホルダー SZ -1 を S 目 - R 20 日の 
発光部に装着します。 


2 SZ -1 の上に SW -1 1をかぶせます。 

SW -1] は、 SZ -1 の両端の溝に合わせて下側から 
スライドさせて取り付けます。 




設置例イラスト 



-レンズ：巧 AF マイク□ニッコール巨 0 mm 
F2.8D 

- A グループ： SB-R 200 (TTL) 

- B グ J レープ： SB-R 吕〇 O(TTL) 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
G- 己は SW-1 1 を使用しない撮影事例です。 


♦各種アクセサリ—を使用した撮影 
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SB - R 200用配光アダプター SW -11 を使用した撮影っづき 



3 S 目 - R 2 日0の発光部をレンズ光軸側に 6 Cn こ設定 
します。 


図 SB - R 200用配光アダプター SW -1 1の効果的な使い方 

SW -1 1は至近距離での撮影に使用すると効果的です、また、レンズ光軸側に目0°回転させ 
てご使用ください。 
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拡散板 SW -1 2、フレキシブルア-ムクリップ SW - Cl を使用した撮影 


拡散板 SW -1 2を使用すると、 SB - R 2 日日の光を和らげて被写体をソフトに照明 
でさます。また、光び広く拡散して影を抑えた撮影びでさます。 


作例集 -C 


C -1 



作例集 -E 


E -1 


春％ 



設置例 イラスト 


2 灯撮影（拡散板 SW - 12 使用） 

ケーキの素材感を描写するために、 SW - 
12を使用して S 巨 - R 200の光をやわらげま 
した。拡散板を使用しない場合と比べ、影 
の付さ方び自然で、素材の軟らかさやみず 
みずしさも表現でさました。 



-カメラ： D70 

-レンズ：巧 AF マイク□ニッコール日 0mm 
F2.8D 

- A グルー プ： SB-R 200 (TTL) 

- B グ J レープ： SB-R 200 (TT し） 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
C-4 は C-1 と同様の撮影事例です。 C-2 と C- 己は 
SW- 12 を使用しない撮影事例です。 C-3 は内蔵 
フラッシュ1打での撮影事例です。 

設置例 イラスト 


2 灯撮影（拡散板 SW - 12 使用） 

小さな被写体の細部までク U アに表現する 
ために、両ヴイドからスピードライト光を 
当てました。左からの光を拡散板を透過さ 
せたことでやわらかな八イライトび得られ 
ています。また、光び全体に回ったことで、 
色もされいに再現されました。 



-レンズ：巧 AF マイク□ニッコール10已 mm 
F 2.8 D 

- A グルー プ： SB - R 吕〇 O ( TTL ) 

- B グ J レープ： SB - R 200 ( TT し） 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
E - 吕は SW - 12を使用しない撮影事例です。 


♦各種アクセサリ—を使用した撮影 . 


105 






















拡散板 SW -12、 フレキシブルア-ムクリップ SW - Cl を使用した撮影っづき 


参フレキシブルアームクリップ SW-C1 の取り付け方 



1 SW - C 1 の片方のクリップをアタッチメントリン 
グ SX -1 の取り付け溝にをわせます。 



2 図のように SW - C 1 のクリップの取り付け溝をア 
タッチメントリング SX - 1の取り付け溝の前面に 
合わせて差し込みます。 



3 反対側のクリップを押しなが5クリップをカメラ 
側に倒し、ストッパーが SX -1 に当たった5、反 
巧側のクリップを放します。 

•ク U ップの溝び SX -1 の溝にかみ合っていることを確 
認してください。 



4 クリップで拡散板 SW - 12を保持します。 

- SW - C 1 のク U ップ間の距離は、どちらのクリップを 
SX -1 に取り付けるか（コードの向きをカメラ側にする 
か、被写体側にするか）によって、図のように長短の2 
通りの使い方びでさます。 




巧 SW-C 1の使用上のごま意 

- SW - C 1 び保持できる質量は約70呂です。 
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スピードライトスタンド AS -20 を使用した撮影 


AS-2 日を 使用すると、 SB-R2 日日を 任意の場所に設置して撮影できます。 
また、アタッチメント U ング SX-1 を兰脚に取り付けできます。 

作例集 -H H -1 設置例イラスト 



• か 

2灯撮影 

透明なグラスなどを内蔵フラッシュ1灯で 
撮影すると （ H -4)、 不要な影び目立ち、ガ 
ラスの質感び上手に描写でさません。作例 
写真 （ H -1) では、上方からの S 巨 - R 200に 
加えて、 AS -20 を使って S 巨 - R 200を被写 
体の後方に設置し、なおかつ背後の壁にバ 
ウンスさせて柔らかな透過光としてライテ 
イングすることで、グラスの形と質感の描 
写に成功しています。 



-レンズ： AF-S DX ズームニッコール ED 
1 8-70 mm F 3.5-4.5 G ( IF ) 

- A グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

- B グ J レープ： SB - R 吕〇 O ( TTL ) 

※「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」の 
H -4 は内蔵フラッシュ1灯での撮影事例です。 


C AS-20 への SB-R 200の取0付け方 



1 S 目 - R 2 日0の取り付け月却を AS -20 の取付シューに 
差し込み、□ックスイッチをスライドします。 

•□ックスイッチは止まるまでスライドさせ、赤い部分 
び見えなくなっていることを確認してください。 
•取り外す際は、□ックスイッチをスライドしてから取 
り外します。 

2 S 目 - R 200の発光部を設定します。 

S 巨 -R2 日日の 発光部は下方に6 日。、 上方に4己。回 
転できます。]己°ごとにク U ックストップびあり 
ます。 



♦各種アクセサリ—を使用した撮影 
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スピードライトスタンド AS -20 を使用した撮影っづき 

參 SX-1 への AS-20 の取り付け方 



1 SX -1 の着脱ボタンを押したまま、 AS -20 を図の 
ように差し込み、指を離します。 

-両方の着脱ボタンを確実に正確に押して装着してくだ 
さい。 

-取り外す際は、着脱ボタンを押してから取り外します。 


參 SB-R 200の配置について 

S 巨 -R2 日日は、図のように配置してください。 



S 目 - R 200は、コマンダー 
(カメラ、スピードライト） 
の光びワイヤレスリモート 
センサー窓に入る位置（通 
常はカメラより被写体に近 
い位置）に置さます。特に、 
手持ちで撮影する場合、コ 
マンダーの光び確実にセン 
ヴー窓に入るように、 SB - 
R 200はカメラより前に置 
いて < ださい。 

コマンダーと S 巨 - R 200の 
間に障害物びあると、正常 
な交信びでさません。 


•コマンダーと S 巨 - R 200の距離は、使用するコマンダー(カメラ、スピードライト）によ 
つて異なります。詳細は、それぞれの使用説明書をご覧ください。 

-同じグループの SB - R 200は、必ず 一力 所にまとめて配置してください。 

- S 巨 - R 200の直接光または強い反射光び、カメラの撮影レンズ （ TTL 撮影時）に入らない 
よラにしてください。光び入ると、適正露出び得られません。 

•同時に使用できる S 巨 - R 200の台数に制限はありません。しかし、センサーに他の SB - 
R 200の強い光び入ると、正常動作びでさない場合びあるため、1グループ最大3台を目 
安にしてください。 

• 配置び終わったら、テスト発光して確認することをおすすめします。 （ D ^ P . 88) 
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ニコンクリエイテイブライテイングシステ MCLS ) 
に巧応していない一おレフカメラとの 

組み合わせでの撮影 


CLS 対応 m 外の一眼レフカメラとの組み合わせでは、 
ワイヤレススピードライトコマンタ’一 SU-800 と 
ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 を、 
別売の TTL 調光コード SC-30 で接続して使用します。 


1 ク□ーズアップ（コード接続）撮影の概要 
2 ク□ーズアップ（コード接続）撮影手順 
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I ク□-ズアップりード接続)撮影の概要 

CLS 対応！;(外のカメラとの組み合わせ時は、 SU -8 日日と SB - R 2 日日を、 別売の 

TTL 調光コード SC -3 日で接続して使用する、ク□ーズアップ（コード接続）撮影 

びでさます。 

- CLS 対応カメラとの組み合わせではク□ーズアップ（コード接続）撮影はでさません。 

参ク□ーズアップ（コード接続）撮影時のごま意 

• S 巨 - R 200は、図のようにち側のコードに 
接続されたちのび A グループ、左側のコー 
ドに接続されたちのび目グループとなりま 
す。 

- SU - 吕〇〇と S 巨 - R 200をつード接続すると、 

S 巨 - R 200の [ ON / OFF ] (電源）ボタン、 

ターゲットライトボタンは操作無効になり、 

[ GROUP ] (グループ）設定ダイヤル、 

[ CHANNEL ] (チヤンネル）設定ダイヤルの 
設定は無効になります。 

• SU - 800の電源び日 N になると、 SB - 
R 200の電源も ON にな0ます。 SU -800 
の電源び日 FF になると、 SB - R 200の電源 
も日 FF なります。 

参セツトの仕方 



1 SU- 800と S 臣 -R 200をセットします。 

「ニコンク□ーズアップスピードライトコマンダーキット R ] C ] でのク□一 
ズアップ撮影手順」（腐 P . 28) と同様にして、 SU -8 日日と SB - R 2 日日を配置 
します。 

-スピードライトスタンド AS -20 を使用する場合も、同様です。 



2 コードで接続します。 

SU -8 日日と S 目 - R 2 日日のコード接続ターミナル間 
を SC -3 日（別売）で接続します。 


110 





















• 発光モード 


ク□-ズアップ（コード接続）撮影では 、 TTL BL / TTL / M の3つの発光モードび 
使用可能です。 [ M 日 DE ] (モード）ボタンを押すごとに、使用でさるモードび切 
誓り表示されます。 

-使用でさる発光モードはカメラやレンズの組み合わせなどによって異なります。 

•使用でさない発光モードは、 [ MOD 曰ボタンを押してち表示されません。 

•設定は A 、 巨グループ共通になります。 



■ 

A 4 ち TTL 


■■m"A Biiiiii 

II 




化 

A A へ 

S A へ 

AA 

.78 

.78 






L モード画面表示例 M (マニュアル)モード画面表示例 

»ク□ーズアップ（コード接続）撮影時の設定項目_ 

ク□ーズアップ（コード接続）撮影では、1；(下の項目び設定でさます。 

-発光モード' (TTL BL / TTL / M ) 

• A 、 B グループの発光/発光禁止 
-調光補正量 （ TTL モード時） 

. マニュアル発光量 （ M モード時） 


♦ CLS に対応していない-眼レフカメラとの組み合わせでの撮影 


111 
























ク□—ズアップ（コード接続）撮影手順 



1 カメラ、 SU - 800の電源を入れます。 

カメラの電源を日 N にしてから、 SU -8 日日の 
[日 N /0 F 鬥（電源）ボタンを押すと、 SU -8 日日お 
よび SB - R 2 日日び電源 ON になります。 

-充電び完了すると、 SU - 800および S 巨 - R 200の赤色 
レディーライトび点灯します。 

-ク□ーズアップモード表示、コード接続表示の点灯を 
確認してください。 



2 SU - 800で発光モードを設定します。 

[ MODE ] (モード）ボタンを巧して、 TTL 目 L / 
TTL / M の中から選択します。 



3 S 巨 - R 200の発光を設定します。 

[ A — B ] 選択ボタンを押して、 A または目グルー 
プの発光/発光禁止を切り替えます。 

- SU - 800の表示パネル側から見て、左び A グループ、 
ちび B グループです。 

-発光禁止のグループの表示は消なします。 

• A 、 巨両方を発光禁止にすることはでさません。 


A 4 ち ！ TLBL 

国 1111 A B 1111111 

■十 G .3 Evf ^ n が 
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4 調光補正量を設定します。 (TTL 目 L/TTL モード時） 

[ SEL ] ボタンまたは [◄►] ボタンを巧して調光 
補正量を点滅させ、 [◄►] ボタンを押して切り誓 
えます。再度 [ SEL ] ボタンを巧すと点滅び点灯 
に変わり、その値び設定されます。 

-設定値は A 、 巨グループ共通です。 

- +3.0 〜- 3.0 の範囲で、1/3段ステップで設定できます。 
•表示は、1/3は0.3、2/3は0.7と表示されます。 

- [◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

-に EL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 

-調光補正量び0.0の場合は、表示び消灯されます。 

-ご使用のカメラによつては調光補正量び設定でさない 
ことちあ0ます。 






























5 [テスト]ボタンを巧して、テスト発光します。 

SU -8 日日の[テスト]ボタンを押すと、 SB - 
R 2 日日びテスト発光します。 

.TTL モード時は M 1/64で 、 M (マニュアル）モード時 
は設定した光量で発光します。 

6構図を決め、撮影します。 

SU - 800と S 目 - R 200の施レディーライ h の点 
好を確認し、シャッターをきります。 


巧発光直後に赤色レディーライトが点滅した場合 

TTL BL / TTL モードの撮影で、 SB - R 200びフル発光して露 
出不足の可能性びある場合は、発光直後にカメラのファイン 
ダー内および SU - 800と S 巨 - R 200の赤色レディーライトび 
約3秒間点滅します（カメラによっては SU - 800と SB - R 200 
のみ、またはカメラのみび点滅)。 

に日感度を高くするか、絞り値を開放側に設定するなどして、 
撮影し直してください。 

0M (マニュァル)モード時はマニュアル発光量を設定します。 

に EL ] ボタンを押してマニュアル発光量を点滅させ、 [◄►] 
ボタンを押して切り替えます。再度 [ SEL ] ボタンを押すと 
点滅び点灯に変わり、その値び設定されます。 

-マニュアル発光量は A 、 目グループで別々に設定でさます。 

-1/1〜1/64の範囲で、1段ステップで設定できます。（初期 
設定値は 1/8) 

•[◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

-に EL ] ボタンを押さない場合は、点滅を目回繰り返してか 
ら、その値び設定されます。 





♦ CLS に対応していない-眼レフカメラとの組み合わせでの撮影 . 
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ク□-ズアップ（コード接続）撮影手順っづき 


• ク□ーズアップ（コード接続）撮影時に、撮影の前にライテ 
ィングを確認（モデリング発光）ずるには 

SU -8 日日の夕ーゲットライトボタンを巧して]砂じ(内 
に指を離すと、 SB - R 2 日日び一定の微ル光量で連続発 
光して被写体の明るさや影など、ライティング状態を 
事前にチェックできます。 



* ク□—ズアップ（コード接続)撮影時に、夕ーゲットライトを使 
用ずるには 

SU -8 日日の夕ーゲットライトボタンを]秒！;(上巧すと、 
SB - R 2 日日のターゲットライトび点好します。 

. ターゲットライトは目 0 秒後に消灯します。目 0 秒じ(内に消 
したい場合は、再度ターゲットライトボタンを 1 秒し:!上押し 
て < ださい。 

. ターゲットライトは、1；(下の操作によっても消なします。 

シャッターをさる 
テスト発光する 
モデリング発光する 
[ ON / OFF ] (電源） ボタンを巧す 
- S 巨 - R 200の夕ーゲットライトボタンは操作無効です。 



114 




























資料 


発光モードの説明、トラブルへの対処、お手入れの方法 
などを説明しています。 

また、別売アクセサリーもご紹介しています。 


1 発光モードの種類 
2 S 目 -R20 日装着時のレンズの機能制限について 
3 連続発光時のご注意 
4 別売アクセサリー 
5 お手入れについて 
6 電池について 
7 故障かな？と思ったら 
8 アフターサービスと保証について 
9 仕様 
10 索引 
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1 発光モードの種類 

コマンダー SU -8 日日と U モートスピードライト S 目 - R 2 日日は、 TTL、M (マニュ 
アル）の2つの発光モードび使用でさます。一般的な撮影には TTL モードの使用 
をおすすめします。 

-必ず使用するカメラの使用説明書をご覧ください。 

• TTL モード 

被写体からの反射光をカメラで測光し、カメラびスピードライトの発光量を制 
御する調光ち式です。 

CLS 対応カメラとの組み合わせでは i-TTL モード、 CLS に対応していないデジ 
タルー眼レフカメラとの組み合わせでは D-TTL モード、 TTL 調光び可能なカメ 
ラでは TTL モードになり、 I ソ下の調光びでさます。 

TTL-BL 調光 

マルチパターンによる測光情報をもとに主要被写体と背景光のバランスを考慮 
した BL りくランス）調光を行います。 

TTL 調光 

背景の明るさは考慮されず、撮影画面び基準露光量となるよラに調光されます。 
主要被写体のみを強調する場合や露出補正を行ラ場合に適しています。 

TTL モード時の調光節囲 

S 巨 - R 2 日日を U モートスピードライト（補助灯）として使用した場合の調光範囲 
は、日. 6 m 〜 28 m です。ただし、に0感度、絞り値によって異なります。 

調光節囲 （m) 



2 已 

已〇 

100 

200 

400 

800 

1600 

FI . 4 

日. 6 〜 3 .己 

日. 6 〜 5 .日 

日. 6 〜 7.1 

0.9-10.0 

1.3 〜 14.1 

1 .8-20 

2.5 〜 28 

F 2 

日. 6 〜 2 .已 

日. 6 〜 3.5 

日. 6 〜已.日 

日. 6 〜 7.1 

0.9-10.0 

1.3 〜 14 

1.8 〜 20 

F 2.8 

日. 6 〜 1.8 

日. 6 〜 2.5 

日. 6 〜 3.5 

日. 6 〜巳.日 

日. 6 〜 7.1 

0.9-10.0 

1.3 〜 14 

F 4 

日. 6 〜 1.3 

日. 6 〜 1.8 

日. 6 〜 2.5 

日. 6 〜 3.5 

日.目〜巳.日 

日. 6 〜 7.1 

0.9-10.0 

巧. 6 

日. 6 〜日 .9 

日. 6 〜 1.3 

日. 6 〜 1.8 

日. 6 〜 2.5 

日. 6 〜 3.5 

日. 6 〜 5 .日 

日. 6 〜 7.1 

F 8 

- 

日. 6 〜日 .9 

日. 6 〜 1.3 

日. 6 〜 1.8 

日.目〜 2.5 

日. 6 〜 3.5 

日. 6 〜巳.日 

Fll 

- 

- 

日. 6 〜日 .9 

日. 6 〜 1.3 

日. 6 〜 1.8 

日. 6 〜 2.5 

日. 6 〜 3 .日 

FI 巨 

- 

- 

- 

日. 6 〜日 .9 

日. 6 〜 1.3 

日. 6 〜 1.8 

日. 6 〜 2.5 

F 22 

- 

- 

- 

- 

日. 6 〜日 .9 

日. 6 〜 1.3 

日. 6 〜 1.8 

F 32 

- 

- 

- 

- 

- 

日. 6 〜日 .9 

日. 6 〜 1.3 
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打発光ク□—ズアップ撮影時の使用レンズ別の TTL 調光節囲の求め方 

マイク□ニッコールレンズ使用時は、下の表から、特定の撮影倍率での適正露出び得られ 
る絞り値範囲び読み取れます。に0感度、レンズの焦点距離、撮影倍率から絞り値範囲を読 
み取ります。 

撮影倍率とは、結像面（フィルム面）に写された像の大ささと被写体の実際の大ささとの 
比率です。例えば、実際には日 cm の長さの被写体び結像面（フィルム面）では 1 cm に写つ 
たとさの撮影倍率は1:日となります。 


_ 100成な 


I •、バ•住占 



•上記は S 巨 - R 200をアタッチメント U ング SX -1 の左ちに装着し、光量比を1;1に設定 
して2灯発光したとさの値です。 

•使用レンズ、撮影倍率によっては、 SB - R 200をレンズ光軸側に向けた方びより自然な照 
明びでさる場合びあります。ターゲットライトを使用して、 SB - R 200び画角中央を照明 
するように調整してください。 

•上記撮影倍率し:!外での撮影時は、近い値から類推してください。例えば、撮影倍率1:2 
の場合は、1:1と1: 3を参照してください。 

- S 巨 - R 200用配光アダプター SW -1 1併用時には、撮影倍率によって光量の増減びあるた 
め（撮影距離約1日 cml ； (下では光量び増えます)、試し撮りをおすすめします。 

• 上記の絞り値は有効 F 値であり、使用レンズに表示されている絞り値ではありません。 
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1 発光モードの種類っづき 


巧レンズの絞り値と有効 F 値 

マイク□レンズのように近接撮影可能なレンズは、レンズを繰り出して撮影倍率を増大す 
ると結像面（フィルム面）上の像の明るさは減少し、有効 F 値（実質的なレンズの明るさ） 
び変化します。撮影倍率と有効 F 値の関係は、し:!下の通りです。 

Fe=F (1+ M ) 

Fe :有効 F 値（実質的なレンズの明るさ） 

F :レンズに設定する絞り値 
M :撮影倍率 

マイク□ニッコールレンズ使用時の TTL モード撮影では、カメラフアインダー内表示また 
は外部表示パネルを使って絞り値を設定する場合は、表示された絞り値び有効 F 値です。 

• M (マニュアル)モード 

任意の絞り値と発光量の組み合わせで露出や撮影距離をコント□ールでさます。 
自動調光モードでは難しいスピードライト撮影にも対応でさます。 

設定でさる発光量 

ク□-ズアップ撮影時： M 1/1〜 M 1/目4 
コマンダー撮影時： Ml / I 〜 Ml / I 28 
U ピーティング発光撮影時； M 1/8〜 M 1/128 

M (マニュアル）モード時の絞り値、発光量のホめ方 

M (マニュアル）モードでの撮影時は、下記のガイドナンバーと計算式によって、 
適正な露出び得られる絞り値や発光量、撮影距離を計算でさます。 

-ガイドナンパ'- ( GN ) はスピードライトの発光量を示し、 IS 日100 • m で表示されます。 
数値び大さくなるほど、光量び大さくなります。 


絞り値の求めち 

絞り値は下記の式で算出します。 

絞り値ニガイドナンバー X に日感度係数-撮影距離 （ m ) 

-得られた絞り値を SU - 800とカメラ（またはレンズ）に設定します。 

S 目 -R2 日日のガイドナンバーは、1日 （ISO 100 • m ) です。 

旧。感度係数 

に0感度に応じて上のガイドナンバーに下の係数を乗じてください。 


ISO 

2已 

已〇 

100 

200 

400 

800 

1600 

3200 

巨400 

係数 

0.5 

0.71 

1 

1.4 

2 

2.8 

4 

己.目 

8 
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> AA 絞り連動外部自動調光モード_ 

スピードライトの発光による被写体からの反射光をスピードライトび測光し、 
カメラから伝達される ISO 感度-絞り値-焦点距離-露出補正値などの情報を加 
えて、スピードライトび発光量を制御します。 

•絞り連動外部自動調光は、コマンダー撮影時で、リモート（補助巧）に SB - 800を使用時の 
み設定可能です （ SB - R 200、 SB - 600は AA モード信号を受信すると警告表示します)。 

-非 CPU レンズ装着閒こ AA モードに設定すると、 AA モード表示び点滅して警告し、発光しません。 

-絞り連動外部自動調光モード時の調光範囲は、使用するスピードライトの使用説明書を 
ご覧ください 

巧絞り連動が部自動調光モード時のごま意 

撮影距離び遠い場合には、調光範囲内であってわ露出アンダーとなる場合びあります。 
TTL 対応カメラでの撮影時は、 TTL モードで撮影することをおすすめします。 
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2 SB - R 200装着時のレンズの機能制限に 


C 装着可能な SB - R 200の数 


AF ニッコールレンズ 


レンズ名称 

アダプターリング 

装着可能な数 

巧 AF ニッコール 28mm F1.40 

SY-1-72 

4 個まで 

巧 AF マイク□ニッコール目 0mm F2.8D 

UR- 已 +SY-1-72 

4 個まで 

巧 AF ニッコール 8 己 mm F1 AD (IF) 

SY-1-77 

4 個まで 

巧 AF DC ニッ]-ル 10 己 mm F2D 

SY-1-72 

4 個まで 

巧 AF マイク□ニッ]-ル 10 日 mm F2.8D 

SY-1-62 

4 個まで 

巧 AF DC ニッ]-ル 13 己 mm F2D 

SY-1-72 

4 個まで 

团 AF ニッコール ED 1 80mm F2.8D (IF) 

SY-1-72 

4 個まで 

巧 AF マイク□ニッコール ED 200mm F4D (IF) 

SY-1-62 

4 個まで 

团 AF-S ニッコール ED 300mm F4D (IF) 

SY-1-77 

4 個まで 

m AF-S ズームニッコール ED 17-3 己 mm F2.8D (IF) 

SY-1-77 

4 個まで 

因 AF ズームニッコール ED 18-3 己 mm F3.5-4.5D (IF) 

SY-1-77 

2 個まで 

m AF-S ズームニッコール ED 28-70mm F2.8D (IF) 

SY-1-77 

2 個まで 

AF-S VR ズームニッコール ED 70-200mm F2.8G (IF) 

SY-1-77 

4 個まで 

团 AF ズームニッコール ED 80-200mm F2.8D 

SY-1-77 

4 個まで 


DX ニッコールレンズ 


レンズ名称 

アダプターリング 

装着可能な数 

AF-S DX ズームニッコー ル ED 1 2-24mm F4G (IF) 

SY-1-77 

4 個まで 

AF-S DX ズームニッ]— ル ED 17 -己己 mm F2.8G(IF) 

SY-1-77 

2 個まで 

AF-S DX ズームニッ]—ル ED 1 8-70mm F3.5-4.5G(IF) 

SY-1-67 

2 個まで 


マニュアル フオー カスニ ツコー ルレンズ 


レンズ名称 

アダプターリング 

装着可能な数 

巧ニッコール 3 日 mm F1.4S 

SY-1-52 

2 個まで 

巧マイク□ニッコール己己 mm F2.8S 

SY-1-52 

4 個まで 

巧ニッコール 8 己 mm F1.4S 

SY-1-72 

2 個まで 

PC マイク□ニッコール 8 己 mm F2.8D*] 

SY-1-77 

2 個まで 

巧ニッコール 10 己 mm F1.8S 

SY-1-62 

2 個まで 

巧ニッコール 10 己 mm F2.5S 

SY-1-52 

2 個まで 

巧マイク□ニッコール 10 己 mm F2.8S 

SY-1-52 

2 個まで 

巧ニッコール 13 己 mm F2S 

SY-1-72 

2 個まで 

巧ニッコール 13 己 mm F2.8S 

SY-1-52 

2 個まで 

巧ニッコール ED 180mm F2.8S 

SY-1-72 

2 個まで 

m マイク□ニッコール 200 mm F4S (IF) 

SY-1-52 

4 個まで 


*1 : PC マイク□ニッ]ール目己 mm F2.8D のテイルト/シフト設定での使用はおすすめしません。 









































ついて 


>焦点距離によってはケラレが生じるレンズ 


じ(下のレンズでは、焦点距離によってはケラレび生じますのでごミち意ください。 



ケラレび生じるレンズ焦点距離 

レンズ名称 

DX フォーマットの 
デジタルー眼レフカメラ 

13已判 (24 x 36 mm ) の 
一眼レフカメラ 

巧 AF ニッコール 28 mm F 1.4 D 

ケラレなし 

ケラレあ D 

巧 AF-S ズームニッコール ED 

1 7-3 己 mm F 2.8 D ( IF ) 

ケラレなし 

焦点距離 24 mml；rF 

巧 AF ズームニッ]—ル ED 

1 8-3 日 mm F 3.5-4.5 D ( IF ) 

ケラレなし 

焦点距離 24 mml；rF 

m AF-S ズームニッコール ED 
28-70 mm F 2.8 D ( IF ) 

ケラレなし 

焦点距離 35 mm しソ下 

AF-S DX ズームニッ]-ル ED 

1 2-24 mm F 4 G ( IF ) 

焦点距離1日 mm しソ下 

— 

AF-S DX ズームニッコール ED 

17 -日 5 mm F 2.8 G ( IF ) 

焦点距離 20 mml ソ下 

— 

AF-S DX ズームニッコール ED 

18-70 mm F 3.5-4.5 G ( IF ) 

焦点距離18ののしソ下 

— 


巧 SB-R20 日をレンズ装着時には 

ワイヤレス U モートスピードライト SB - R 200をレンズに装着して使用する際は、接触によ 
る破損び起さないよラに十分にごを意ください。 
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3 連続発光時のご注意(ク□-ズアップ(コ-ド接続)撮影時) 


A 警告 

A 連続発光の制限回数を越えて発光させないこと 

4^スピードライトの過熱と劣化を防ぐため、連続発光は下記の 

a ' 胃' 「連続発光の制限回数」でいったん止め、10分!;(上休ませて 


発光部を自然冷却してください。 


連続発光の制限回数 


発光モード 

制限回数 （ 6 コマ / 秒） 

TTL モード 

1己回じ(下 

マニュアル発光（光量： Ml / I 、 M 1/2) 

マニュアル発光（光量： M 1/4〜 M 1/64) 

30回1；|下 


C 連続撮影（発光）ずる場合に同調して発光できる回数 

連続撮影する際には、「連続発光巧能コマ数」のコマ数までは同調発光でさます。 

SB-R 200の連続発光可能コマ数（連続撮影速度：目コマ/秒） 


光量 

1/8 

1/16 

1/32 

1/64 

4コマまで 

8コマまで 

1目コマまで 

30コマまで 
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4 別売アクセサリー 



TTL 調 光コード SC -3 日 

コマンダー SU - 800と U モートスピードライト S 巨 - R 200を 
コード接続して、 TTL モードでのク□ーズアップ（コード接 
続）撮影びでさます。 



カラーフィルターセット SJ -2 

カラーフィルター8種類、20枚のセットです。 

- FL - G 1 (董光巧用） - FL - G 2 (董光巧用） 

- TN - A 1 (電球用） - TN - A 2 (電球用） 

-目 LUE 盾） - YELL 日 W (黄色） 

.RED m AM 目 ER (肌色） 

カラーフィルターは消耗品です。ご使用条件により異なりま 
すび、発光時の熱によって劣化します。適時点検の上、交換 
するよラおすすめいたします。 



専用 アダプター リング UR - 已 

巧 AF マイク□ニッコール目 0 mm F 2.8 D 使用時は、 UR - 己を 
取り付けてからアダプタ ー U ング SX -1-72 を介してアタッチ 
メント U ング SX - 1を装着してください。 




5 お手入れ I しついて 


A 警告 

0 

使用禁止 

シンナーやベンジンなどの有機溶剤を清ミきに使用 
しないこと 

乂災や健康障害の原因となります。 

製品を破損します。 

e お手入れの方法 


• ブ□アーでゴミやホコ U を軽く吹さ仏った後、柔らかい清潔な布で軽く拭いてくだ 
さい。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分を拭 
さ取ってから、乾いた布で軽く拭いて乾かしてください。 

•ブラシなどで表示パネルを拭いた場合、静電気で表示パネルび点灯したり、黒く変 
色したりすることびありますび、故障ではありません。しばらく放置すると、正常 
な状態に戻ります。 

• 本機内部には、精密な電子部品び多く含まれています。振動や衝撃を与えないでく 
ださい。また、表示パネルを強い力で巧さないでください。 


C 保管の方法 


-カビや湿気による故障を防ぐため、風通しの良い乾燥したところに保管してくださ 
い。 

•ナフタ U ンや憧脳、磁気を発生する器具の近くには、置かないでください。 

-極度に高温になるところ（夏期の車内やス I ブなどの近く）には、置かないでくだ 
さい。高温になると、故障の原因となります。 

•約2週間似上使用しないとさは、電池の液漏れによる故障を防ぐために、電池を取 
り出して < ださい。 

-コンデンサー（本機内部の部品）の劣化を防ぐため、約]ヶ月に1回はテスト発光を 
行ってください。 

. 乾燥剤（シ U カゲル）は湿気を吸って効力びなくなりますので、とさどさ交換して 
ください。 

• ご使用になる場所にご注意くださし、_ 

-極端に温度差びある場所に移動すると、本機内部やが観部に水滴び生じることびあ 
ります。バッグやビニール袋などに入れ、周囲の温度になじませてからご使用くだ 
さい。 

•テレビ塔や高圧鉄塔に近い場所では、強い磁気や電波び発生しており、誤作動する 
ことびあります。 


124 








6 電池について 

• 使用できる電池_ 

3V の CR 1 23A リチウム電池をご使用ください。 

-これ!;(外の電池はご使用でさません。 

•充電池ではありません。充電すると、破裂する恐れびあります。 

-電池の仕様により、連続発光して電池び高温になると発光でさなくなることびあります。 
ただし、電池温度び下びれば、ご使用になれます。 

喔電池に関ずるご注意 

•電池を入れるときは、電源日 FF にしてから、 +/- を間違えないよう正しく入れて 
ください。 

•電池の両極び汗や油などでミちれていると、接触不良の原因となります。乾いた布で 
よく拭いてから使用してください。 

-低温時に消耗した電池を使用すると、コマンダーやスピードライトび作動しなくな 
ることびあります。 

•低温時に撮影する場合は、新しい電池を使用し、保温した予備の電池を用意して、 
暖めなびら交互に使用してください。 

•低温時は、常温時より撮影可能コマ数び低下します。低温のために一時的に性能び 
低下して使えなかった電池でを、常温に戻ると使える場合びあります。 

•電池を乂の中に投入したり、ショートさせたり、分解、加熱、充電したりしないで 
ください。 

• 電池交換の目ち 



コマンダー SU -8 日日は 電源 日 N や 発光後、約3 日 秒び経 
過してもレディーライトび点灯しない場合は、電池交 
換表示び点滅します。 

-電池を交換してください。 



U モートスピードライト SB - R 2 日日び電池容量不足に 
なった場合は、電源 ON や発光後、緑色レディーライ 
卜び点滅します。 

-電池を交換してください。 
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I 7 故障かな？と思った 5 

トラブルび起さたり、警告表示びありましたら、修理を依頼する前に、下記の 
点を確認してください。 

C コマンダー SU- 800 とリモートスピードライト SB-R 200 に 
よる警告表示 

【ク□-ズアップ機能時】 

S 目 - R 200コード接続警告 

CLS 対応カメラ装着時には、 SU-8 日日と S 目 -R2 日日 
はコード接続では使用でさません。コード接続された 
場合は、 Err び表示され、コード接続マークび点滅し 
ます。 


SU - 800は、 COOL 円 X 8400、 COOL 円 X 8800 力 
メラには使用でさません。装着時には、ワイヤレス送 
信表示び点滅して警告表示します。 



非適合カメラ接続警告 


敬 


S 目 - R 2 日〇コード接続異常警告 



CLS に対応していないカメラ装着時で、 SU -8 日日と 
S 目 - R 2 日日び正しく接続されていない場合、コード接 
続 マークび 点滅します。 

• A 、 目グループの両方とを正しく接続されていない場合 
は、 Err び表示され、コード接続マークび点滅します。 


126 






















SB - R 2 日日通信異常警告 


が 




【コマンダー機能時】 

コード接続警告表示 



非適合カメラ接続警告 



非適合レンズ装着警告 


が, 

ATTL 十：. S Ev CH •• 

■ 々 A m-0,3 Ev CfflO 
-- - 


CLS に対応していないカメラ装着時で、 SU -8 日日と 
SB - R 2 日日び正しく接続されていても、電池容量切れ 
などの理由で通信びでさない場合は、通信でさないグ 
ループの表示 （ A 、 B ) び点滅します。コード接続マー 
クは点滅しません。 

• A 、 目グループの両方とを通信でさない場合は、 Err び 
表示され、コード接続マークび点滅します。 


CLS に対応していないカメラ装着時には、コマンダー 
機能は使用でさません。コマンダー機能を設定すると、 
警告表术されます。 

CLS 対応カメラ装着時には、 SU -8 日日と SB - R 2 日日 
はコード接続では使用でさません。コード接続された 
場合は、警告表示されます。 

SU - 800は、 C 00 LPIX 8400、 COOL 円 X 8800 力 
メラには使用できません。装着時には、ワイヤレス送 
信表示び点滅して警告表示します。 


非 CPU レンズ装着時に AA モードに設定すると 、 AA 
モード表示び点滅して警告し、そのグループは発光し 
ません。 
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7 故障かな？と思った！5 っづき 


【調光不能警告】 

S 巨 -R2 日日をワイヤレス U モートで 使用中に、外部自動調光 や U ピーティング 
発光などの指示を受信すると、赤色 レディーライトび 「速い点滅4回の後、約 
日.己 秒間消灯」という サイクルを 6回繰り返します。 

e コマンダー SU - 800とリモートスピードライト SB - R 200の 
トラブル 


トラブル 

原因 

巧処方法 

SB - R 200び発光し 
ない 

SB - R 200の電源び日 FF になってい 
る 

赤色レディーライトの点灯 
を確認する 


コマンダー ( SU - 800など）と SB - 
R 200のチャンネル設定び異なって 
いる 

同じチャンネルに設定する 


コマンダー ( SU - 800など）と S 巨- 
R 200のグループ設定び異なってい 
る 

同じグループに設定する 


S 巨 - R 200のワイヤレスリモートセ 
ンヴー窓にコマンダー ( SU - 800な 
ど）の制御信号び届いていない 

S 巨 - R 200の位置を変え 
て、制御信号び届くよラに 
する 

画像にケラレびある 

カメラのシャッタースピードびスト 
□ボ同調速度になっていない 

シャッタースピードをスト 
□ボ同調速度にする 


広角レンズでケラレび生じる 

レンズの焦点距離を変える 

露出アンダーになる 

カメラやスピードライトの測光セン 
ヴーにスピードライト光び入った 

スピードライト光び測光セ 
ンヴーに入らないよラに配 
置を変スる 

コ7ンタ ー SU - 800 
の AF 補助光び照射さ 
れない 

SU - 800びク□-ズアップ機能に 
設定されている 

SU - 800はク□-ズアッ 
プ機能設定時は AF 補助光 
を照射しません。カメラの 
AF 補助光は照射されます 


カメラのフオーカスモードび 「 AF - 
C 」 に設定されている 

カメラのフオーカスモード 
を [ AF - SJ に設定する 


128 
















> カメラのファインダー内レディーライトの点滅による警告表示 


原因 

対応 

ク□ーズアップ（コード接続）撮影時で、 
SU - 800を TTL 調光びできないカメラに 
装着して TTL モードを選択すると、カメ 
ラのファインダー内レディーライトび点 
滅します。 

マニュアル発光に設定してください。 


#マイク□コンピューターの特性 


スピードライトの制御は、主としてマイク□コンピューターによって電子的に 
行われています。マイク□コンピューターの特性として、極めてまれに、充分 
容量びある電池び正しく装填されていてもスピードライトび正しく作動しなか 
ったり、異常な表示び出たりすることびあります。このような場合は、電源を 
ON にしたまま電池を入れ直し、作動させてください。 
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公アフターヴービスと保 iE について 


■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

ご意見、ご質問はニコンカスタマーサポートセンターでお受けしています。 

-ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご参照ください。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。 

-ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼でさない場合は、最寄りの販売店、 
またはニコンサービスセンターにご相談ください。 

■補修用性能部品について 

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後7年間を目安としています。 

-補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

. 修理可能期間は、部品な有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経過 
後におさましてを、修理可能な場合をありますので、ご購入店、またはニコンサー 
ビスセンターへお問い合わせください。 

. 水没、火災、落下等による故障、または破損で全損と認められる場合は、修理び不 
可能です。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターに 
お任せください。 


- 製ロロな)イ呆日。(し-)し、し - 

①この製品には「保証書」びついていますのでご確認ください。 

③ 保証書はお買い上げの際、ご購入店からお客様に直接お渡しすることになっています。 

「ご愛用者氏名」および「ご住所」「購入年月曰」「購入店名」びすベて記載された{呆証書 
をお受け取りになり、内容をよくお読みのラえ、大切に保管してください。 

⑤ 保証規定による保証修理んご購入日から1年間となっております。 

「保証書」をお受け取りになりませんと、上述の保証修理びお受けになれないことになり 
ますので、ちしお受け取りにならなかった場合は、ただちにご購入店に請求してください。 

④ 海外での保証内修理は領収書の提示を求められることびありますので、保証書とともに 
領収書の携行をお願い致します(領収書のない場合は有料となる場合びあります)。 

⑥ 保証期間経過後の修理は、原則として有料となります。また、運賃諸掛かりはお客様にご 
負担していたださます。 

⑥イ呆証期間中や保証期間経過後の修理、故障など、アフターサービスについてご不明なこ 
とびございましたら、ご購入店、または ニコン サービスセンターへお問い合わせください。 








9 仕様 


ワイヤレススピードライトコマンタ’一 SU - 800 


送信方式 

閃光放電管による赤外パルス発光による通信 

送信到達距離 

S 巨- 800 /S 巨- 600 ;約 20 m 

SB - R 200 :約 4 m (通常設置状態にて） 

チヤンネル数 

4チヤンネル 

グループ数 

3 グループ 

送信回数 

約1，200回 

送信間隔 

約1秒 

発光波長 

約800〜1，000 nm の赤外光 

照射範囲 

垂直方向：約60\水平方向：約78° 

表示 

LCD 、 レディーライト 

AF 補助光 

約1 Om (50 mm FI .8 レンズ使用時の中央部分） 

使用電池 

3 VCR 123 AU チウム電池、1本 

質量 （重さ） 

約16 □呂 

寸法 

約目8 X 9目X己 8 mm (巾畐 x 高さ x 奥手 5) 


ワイヤレスリモートスピードライト SB - R 200 


形式 

直列制御方式 TTL 自動調光スピードライト（ワイヤレスリモート専用） 

ガイドナンバー 

lOdSOlOO - m ). 14 (IS 日200 - m ) 

照射角度 

焦点距離 24 mm の配光をカノ く一唾直方向約目0\水平方向約78つ 

発光モード 

i - TTL / D - TTL/TTL (フィルムー眼レフカメラ） 

M (マニュアル発光） 

リヴイクルタイム 

目秒！;!下 

発光回数 

約290回 

バウンス角度 

正位置を基準に下方（レンズ光軸側）60° (15° おさにク U ックスト 
ップ)、上方（レンズ光軸反対側）45° ( 1日°おさにク U ックストップ） 

閃光時間 

約目 00 AiS 

脚部 

アタッチメント U ング SX - 1またはスピードライトスタンド AS -20 専用 
シュー 

ターゲットライト 

白色 LED 使用 

表示 

レディーライト 

使用電池 

3 VCR 123 AU チウム電池、1本 

質量 （重さ） 

約120呂 

寸法 

約 80 X 7 己X己日 mm (巾畐 x 高さ x 奥手 5) 


•仕様中の性能データは、すべて常温 （2 ぴ C )、 新品電池使用時のをのです。 
• 仕様、外観の一部は改良のため予告なしに変更することびあります。 
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fO 索引 


•五十音順 

•各部の名称、アイコン等は r 製品各部の名称」（腐 P . 18)、に11-800の表示パ 
ネル、アイコン」（陪 P . 20) をご覧ください。 


2灯発光ク□ーズアップ撮影 . 68 

3灯発光ク□-ズアップ撮影 . 68 

[ A 一己]選択ボタン . 19 

AF-ILL . 91 

AF 補助光 . 91 

AS -20. 24、107 

[ CHANNEL ] (チャンネル)設定ダイヤル • ‘3己 

CLS . 7 

CLS 対応カメラ . 13 

CLS 対応カメラ接続 . 20 

D - TTL モ ー K . 116 

FV □ック撮影 . 98 

[ GROUP ] (グループ）設定ダイヤル • • ‘3目 

i - TTL モード . 116 

ISO 感度 . 117 

IS 日感度係数 . 118 

[ MODE ] (モード）ボタン . 19 

N 0 AF-ILL . 91 

[ ON / OFF ] (電源）ボタン . 19 

R 1. 15 

R 1 C 1. 15 

SB - R 200 . 23、己9 

S 巨 - R 200用配光アダプタ-24、100 

SC -30. 123 

に EL ] ボタン . 19 

SJ - R 200. 24、100 

SG -3 IR . 24、己0 

SU -800 . 18、己3 

SW -1 1 . 24、103 

SW -12. 2己、10己 

SW - C 1. 2己、106 

SX -1. 24 
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SZ -1. 24 

TTL 調光コード . 123 

TTL モード . 116 

UR -5. 123 

[◄] (左）ボタン . 19 

[►]( ち）ボタン . 19 

アイコン . 20 

アクセサリー . 99、123 

アタッチメント U ング . 24 

アダプタ ー U ング . 24 

アドバンストワイヤレスライティング••■•26 

アフターサービスと イ呆証 . 130 

安全上のごミち意 . 2 

オート FP 八イスピードシンク □. 96 



ガイドナンパ'- . 118 

拡散板 . 2曰、10己 

各部の名称 . 18 

カスタマー登録力ード . 12 

カラーフイルター . 100 

カラーフイルターセット . 24、123 

カラーフイルターホルダー . 24 

グループ . 21 

ク□-ズアップ撮影 . 65 

ク□ーズアップ（コード接続）撮影■••110 

警告表示 . 126 

光量比 . 20 

コード接続ター三ナル . 110 

コマンダー . 82 

コマンダー撮影 . 79 


コマンダー/ク□ーズアップ選択スイッチ••己8 



























































.9 己 

. 8 

. 14 

. 13 

. 13 

24、107 
……123 

. 19 

. 26 


周波数 . 

初期設定 . 

使用でさないレンズ- •• 

推奨カメラ . 

推奨レンズ . 

スピードライトスタンド 
専用アダプター U ング •• 

操作ボタン . 

増の■撮影 . 



タイマーオフ . 

ターゲツトライト . 

ターゲツトライトボタン 

チヤンネ J レ . 

調光範囲 . 

調光補正 . 

調光補正量 . 

ツーボタン U セツト- • • 
テスト発光 . 


電池交換 . 125 

点滅表示 . 22 



内蔵フラッシュ用赤外パネル . 24 

ニコンカスタマーヴポートセンタ-130 

ニコンク U エイティブライティングシステム 

( CLS ) . 7 

ニコンク□ーズアップスピードライトコマ 

ンダーキット R 1 C 1. 15 

ニコンク□ーズアップスピードライト U モー 
トキツト R 1. 15 


絞り連動外部自動調光モード . 119 


配光アダプター . 24、103 

バックライト . 22 

発光モード . 116 

発光回数 . 95 

発光量 . 9己 

バランス調光 . 21 

表示パネル . 20 

フラッシュヘッド . 23 

フレキシブルアームクリップ . 2己 

保証書 . 12 

補助巧 . 26 

mm 

マイク □ニッコール レンズ . 13 

マスター(主灯） . 26 

マニュアルモード . 118 

モデ U ング発光 . 89 

U ピーティング発光撮影 . 93 

リモートスピードライト . 23、己9 

リモート（補助灯） . 26、82 

UU - スボタン . 32 

レディーライト . 18、23 

〜ホ么±な_^1^ 1つつ 

埋祝巧兀 . I とと 

連動オフ . 己7 

□ックスイッチ . 31 

□ックレバー . 29 

mm 

ワイヤレススピードライト〕マンタ'—■■18.53 

ワイヤレス送信 . 20 

ワイヤレス増な撮影 . 26 

ワイヤレス U モートスピードライト••23、己9 


700162098 
己9921921吕 
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Nikon 


製品の使い方と修理に関ずるお問い合わせ 

くニコンカスタマーヴ ポー トセンター> 

gSg S0570-02-8000 

■ jggf *® 市内通話料金でご利用し、ただけます 

ナビブイトル⑩ 

音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当者 
びご質問にお答えいたします。 

ニコン宅配修理サービスのご案内 

修理品捆包資材のお届けから修理品のお引さ取り、修理後の製品のお届けまでのサービスは下記 
をご利用ください。（有料サービス） 

<ニコン宅配修理ヴービスお申し込み専用窓 □ > 

，， 携帯電話や PHS 等からのご利用はできません。 

關 巧 01 20-868-545 営業時間： 9:30 〜 17:30化-日-祝日を除く毎日）年末年始、夏期休暇等、 

休業する場合びあります。 

なお、上記フ U —ダイヤルでは宅配修理サービス関連!^:>(外のご案内は行っておりません。 


営業時間： 9:30 〜 18:00 (年末年始、夏期化眼等を除く毎日） 
携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、 03-5977-7033 にお 
かけ < ださい。 

FAX でのご相説ま、 03-5977-7499 におかけください。 


株式会社二3 > 

ニコ >力乂ラお売株式会社 


Printed in China 
TT5K02(10) 
8MSA2310- 


